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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 943 

22 Οκτωβρίου 1997 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Ο Ι Κ 29 854/2329 (1) 

Κύρωση Τεχνικού Κανονισμού “ Καθορισμός ομοιόμορ¬ 
φων διατάξεων που αφορούν την έγκριση συστημά¬ 
των συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κι¬ 
νητήρα (“ Συστήματα συγκράτησης παιδιών”)" 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις το υ τρίτου εδαφίου της παραγράφου 16 
του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 
που κυρώθηκε με το Νόμο 2094/1992 (Α’ 182). 

2. Τοάρθρο29Ατου Ν. 15581985 (Α’ 137) “ Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα" όπως τούτο προστέθηκε με το 
άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (Α' 154). 

3. Την 830/18.9.1997 κοινή απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Με¬ 
ταφορών και Επικοινωνιών" (Β’ 839). 

4. Τις διατάξεις της Απόφασης του Συμβουλίου Ε.Ο.Κ. 
της 13ης Δεκεμβρίου 1990 “ για τις ενότητες που αφο¬ 
ρούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης 
της πιστότητας και που προορίζονται να χρησιμοποιη¬ 
θούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης (90/683/ΕΟΚ) 
(ΕΕαρ. Ι_380/13της 31.12.90). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 48/1996 (Α’ 44) “ Τροποποίηση 
και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ/τος 206/1987 
(ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνι- 
κών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”. 

6. Την ανάγκη προστασίας των παιδιών ηλικίας μικρότε¬ 
ρης των 12 ετών όταν μεταφέρονται με αυτοκίνητο με ει¬ 
δικά μέσα συγκράτησης και προστασίας. 

7. Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399:1997 “Ομοιόμορ¬ 
φες διατάξεις που αφορούν την έγκριση συστημάτων συ¬ 
γκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κινητήρα 
(“Συστήματα συγκράτησης παιδιών”)", που αποτελείταυ- 
τόσημο κείμενο με τον Κανονισμό ΕΟΕ 44/03 της Οικονο¬ 
μικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. 

8. Το γεγονός ότι στον ως άνω Κανονισμό, μετά την έκ¬ 
δοση του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399 επήλθαν διορθώσεις που 


δημοσιεύτηκαν στο έγγραφο ΤΒΑΝ5 / \Λ/Ρ29 / 560 της 
18.4.1997 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
του Ο.Η.Ε. 

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφα¬ 
σης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό ομοι¬ 
όμορφων διατάξεων που αφορούν την έγκριση συστημά¬ 
των συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κινητή¬ 
ρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 44 της Οικονομικής Επι¬ 
τροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι εξής ό¬ 
ροι έχουν την έννοια που ακολουθεί: 

Αρμόδια Αρχή: Η δημόσια αρχή η οποία εφαρμόζει τις 
διατάξεις αυτής της απόφασης, ανακοινώνει στη 
Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και διευ- 
θύνσειςτωνΤεχνικών Υπηρεσιώνπου είναι υπεύθυνες για 
τη διεξαγωγή δοκιμών έγκρισης και των Διοικητικών 
Υπηρεσιών που χορηγούν εγκρίσεις και στις οποίες πρέ¬ 
πει να στέλνονται έντυπα που πιστοποιούν έγκριση ή άρ¬ 
νηση ή απόσυρση έγκρισης που εκδίδονται σε άλλες χώ¬ 
ρες. Γιατην Ελλάδα αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Με¬ 
ταφορών και Επικοινωνιών. 

Τύπος : Δείγμα του προϊόντος, αντιπροσωπευτικό της 
σχετικής παραγωγής. 

Έγκριση τύπου: Επίσημη γραπτή διαβεβαίωση ότι ένας 
τύπος προϊόντος αναγνωρίζεται ως κατάλληλος για να 
χρησιμοποιηθεί. Στην ειδική περίπτωση που ο υπόψη τύ¬ 
πος περιλαμβάνει τεχνικές διαφοροποιήσεις από τον βα¬ 
σικό τύπο (ύπαρξη παραλλαγών) τέτοιες ώστε να μετα¬ 
βάλλουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στην έγκριση τύπου, η κάθε τεχνική διαφοροποίηση ανα- 
φέρεται ρητά στην έγκριση τύπου. 

Έννοιες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση χω¬ 
ρίς να ορίζονται σ’ αυ τό το άρθρο έχουν την ερμηνεία που 
τους δίνεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399 : 1997. 
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Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
στα συστήματα συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημά¬ 
των με κινητήρα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ελληνι¬ 
κή αγορά και καθορίζουν: 

α) τις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων αυτών ώστε 
να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας, 
β) τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των συσιημάτων αυ¬ 
τών στην εγχώρια αγορά, 
γ) τις προϋποθέσεις έκδοσης έγκρισης τύπου. 

Άρθρο 4 

Διάθεση στην αγορά, τοποθέτηση και χρήση 
συστημάτων συγκράτησης παιδιών 

1. Τα συστήματα ουγκράτησης παιδιών μπορούν να δια¬ 
τίθενται στην αγορά, να τοποθετούνται και να χρησιμο¬ 
ποιούνται μόνο εφόσον: 

α) δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/ και την υγεία 
των χρηστών ή τρίτων, 

β) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους. 

2. Κάθε σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να πλη¬ 
ροί, στην κατάσταση στην οποία διατίθεται στο εμπόριο 
καιλαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της προβλεπόμε- 
νηςκαι κανονικής χρησιμοποίησής του, τις προϋποθέσεις 
ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στην παρούσα α¬ 
πόφαση. 

3. Γιατους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η έννοια 
“ διάθεση στην αγορά” καλύπτει τόσο την πώληση, όσο 
και την ενοικίαση και τη δωρεάν διανομή. 

4. Θεωρούνται ως σύμφωνα προς τις ουσιώδεις απαι¬ 
τήσεις ασφάλειας τα συστήματα συγκράτησης παιδιών 
τα οποία: 

α) πληρούν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθο¬ 
ρίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399, 
β) είναι εγκεκριμένου τύπου απάτην αρ| ιόδια Αρχή κρά¬ 
τους που εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού 44 της 
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. 

γ) φέρουν τη σήμανση που προδιαγράφεται σΐΌ Κεφά¬ 
λαιο 4 ως και το διεθνές σήμα έγκρισης και τα πρόσθετα 
σύμβολα που προδιαγράφονται σεο Κεφάλαιο 5 του 
Προτύπου ΕΛΟΤ 1399, που υποδηλώνουν τηνπίοτότητά 
τους προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

5. Προκειμένου περί εγχωρίως κατασκευαζόμενων συ¬ 
στημάτων συγκράτησης παιδιών, οι ετικέττες που αναφέ- 
ρονται στην παράγραφο 5.6 του Κεφαλαίου 5 του Προ¬ 
τύπου ΕΛΟΤ 1399, εκδίδονται με την προϋπόθεση της έ¬ 
γκρισης της αρμόδιας Αρχής, από τον κατασκευαστή. 

6. Η τοποθέτηση και ασφάλιση στο όχημα συστημάτων 
συγκράτησης παιδιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 6.1 του Προτύπου ΕΛΟΤ 
1399. 

7. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας α¬ 
πόφασης, η αρμόδια Αρχή δεν εμποδίζει τη διάθεση στην 
αγορά συστημάτων συγκράτησης παιδιώνπου εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και τα ο¬ 
ποία δεν ανταποκρίνονΓαι στις διατάξεις της. 

8. Από 1.1.1998 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
συστημάτων συγκράτησης παιδιών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και τα οποία 
δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της. 


9. Κάθε σύστημα συγκράτησης παιδιών που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης 
στην Ελληνική γλώσσα με το περιεχόμενο που καθορίζε¬ 
ται στο Κεφάλαιο 14 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399. 

Άρθρο 5 

Χορήγηση έγκρισης τύπου 

1. Απάτην ημερομηνία δημοσίευσηςτης παρούσας από¬ 
φασης, η αρμόδια Αρχή χορηγεί την έγκριση τύπου σύστη¬ 
μα ιος συγκράτησης παιδιών μόνον εάν ο τύπος ανταπο- 
κρίνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. 

2. Η αρμόδια Αρχή επαληθεύει την ύπαρξη ικανοποιητι¬ 
κών συνθηκών που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έ¬ 
λεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής πριν χορηγηθεί 
η έγκριση τύπου. 

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου υποβάλλονται 
στην αρμόδια Αρχή από τον ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α) περιγραφή των μέσων με τα οποία ο κατασκευαστής 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της παραγωγής με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399, 

β) έκθεση δοκιμής από εγκεκριμένο εργαστήριο σύμ¬ 
φωνα με το Κεφάλαιο 9του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399 απάτην 
οποία να προκύπτει χωρίς αμφιβολίες ότι το σύστημα συ¬ 
γκρότησης παιδιών πληρεί τις απαιτήσεις του πιό πάνω 
Προτύπου, 

γ) τη διεύθυνση των χώρων κατασκευής και αποθήκευ- 
σης, 

δ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση 
και την κατασκευή του προϊόντος. 

ε) Εφόσον η αρμόδια Αρχή το κρίνει απαραίτητο, ένα ή 
περισσότερα δείγματα του συστήματος συγκράτησης. 

στ) Ανταποδοτικό παράβολο που προβλέπεται από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν 1350/1993 (Α' 55) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 8α του Ν 2366 (Α’ 256) 
και καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε Δημόσιο Τα¬ 
μείο. 

4. Τροποποιήσεις και επέκταση της έγκρισης ενός τυ- 
που συστήματος συγκράτησης παιδιών γίνονται σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 10 
του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399. 

5. Προκειμένου περί εγχωρίως κατασκευαζόμενων 
ο υστημάτων συγκράτησης παιδιών, εφαρμόζεται απάτην 
αρμόδια Αρχή ο έλεγχος συμμόρφωσης της παραγωγής 
που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 11 του Προτύπου ΕΛΟΤ 
1399. 

6. Η ανακοίνωση της έγκρισης στα άλλα συμβαλλόμενα 
μέρη γίνεται από την αρμόδια Αρχή χρησιμοποιώντας το 
έντυπο του Παραρτήματος 1 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399 
στην Αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 6 

Έλεγχος αγοράς - ανάκληση έγκρισης τύπου 

1. Οιοσδήποτε, ο οποίος υπό την ιδιότητα του κατα¬ 
σκευαστή, του εισαγωγέα ή του πωλητή, κατασκευάζει, 
εισάγει, συναρμολογεί, πωλεί ή προσφέρει προς πώληση 
και εν γένει διαθέτει στην αγορά συστήματα συγκράτη¬ 
σης παιδιών είναι υπεύθυνος για τηντήρηση των υποχρε¬ 
ώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση. 

2. Οι υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου, οφεί¬ 
λουν να παραδίδουν χωρίς αντάλλαγμα μετά από σχετική 
έγγραφη απόδειξη της υπηρεσίας που ασκεί τον έλεγχο, 
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δείγμα του παιδικού καθίσματος που πρόκειται να ελεγ¬ 
χθεί. Οφείλουν επίσης να επιτρέπουν στα εντεταλμένα 
όργανα την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσε- 
ως ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οποιο- 
δήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κα¬ 
τασκευή ή προέλευση των εν λόγω συστημάτων συγκρά¬ 
τησης ή των συστατικών μερών αυτών. 

3. Τα συστήματα συγκράτησης που παραδίδονται για έ¬ 
λεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις δια- 
τάξειςτης παρούσας, επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη τους 
μαζί με σχετική έκθεση του διενεργήσαντος τον έλεγχο 
οργανισμού ή υπηρεσίας ελέγχου. 

4. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να εφαρμόσει σε προϊόν σει¬ 
ράς παραγωγής που θα επιλέξει, οποιουσδήποτε από 
τους ελέγχους συμμόρφωσης που προβλέπονται στο 
Πρότυπο ΕΛΟΤ1399, σε αναγνωρισμένο εργαστήριο από 
διαπιστευμένη Υπηρεσία χώρας που εφαρμόζει τον Κα¬ 
νονισμό ΕΟΕ 44. Το κόστος ελέγχου επιβαρύνει τον εν¬ 
διαφερόμενο. 

5. Δεν επιτρέπεται αποτυχία του δείγματος σε κανέναν 
από τους ανωτέρω ελέγχους. 

6. Εφόσον η αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι ένα σύστη¬ 
μα συγκράτησης δεν φέρειτηνπροβλεπόμενη σήμανση ή 
ότι φέρει την προβλεπόμενη σήμανση και χρησιμοποιού¬ 
μενο σύμφωνα με τη χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 4 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των 
καταναλωτών, εφαρμόζει τις διατάξεις της παρούσας α¬ 
πόφασης και μεριμνά για την απαγόρευση της διάθεσης 
στην αγορά. 

7. Η αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 
Αρχή της χώρας της αλλοδαπής που εξέδωσε την αντί¬ 
στοιχη έγκριση τύπου και αναφέρει τους λόγους για τους 
οποίους έλαβε την απόφαση αυτή. 

8. Προκειμένου περί εγχώριας παραγωγής, εφαρμόζο¬ 
νται οι κυρώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στο 
Κεφάλαιο 12του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399. 

9. Σχετικά με παραγωγή που έχει διακοπεί οριστικά, ε¬ 
φαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 13 του Προ¬ 


τύπου ΕΛΟΤ 1399. 

10. Εφόσον η έγκριση τύπου έχει εκδοθεί από το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η έγκριση αυτή 
ανακαλείται με απόφαση του. 

Άρθρο 7 

Κυρώσεις 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών, στην περίπτωση των παραγράφων 5 και 6 του προη¬ 
γούμενου Άρθρου, αποσύρεται από την κυκλοφορία όλη 
η ποσότητα των συστημάτων συγκράτησης με μέριμνα 
των οικείων αστυνομικών αρχών. 

Άρθρο 8 

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399 : 1997 προσαρτάται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφα¬ 
σης με τις αλλαγές και προσθήκες του Παραρτήματος 1 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 9 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευ¬ 
σης της παρούσας απόφασης, όλα τα επιβατικά οχήματα 
που μεταφέρουν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, υπο- 
χρεούνται να είναι εφοδιασμένα με σύστημα συγκράτη¬ 
σης σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφα¬ 
σης. 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1997 

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Μ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 


(Τροποποιήσεις του κειμένου του Κανονισμού 44 της ΕΟΕ που περιέχονται στο έγγραφο 

ΤΚΑΝ5ΛΥΡ29/560/18-4-1997) 

1. Στην παράγραφο 4.3, διαγράφονται οι λέξεις : « με όψη προς τα εμπρός και όψη προς τα 
πίσω» και τροποποιείται η λέξη « διακρίνονται» με τις λεξεις «έχουν σημανθεί». 

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6.1.10 ως εξής: «6.1.10 Συστήματα συγκράτησης παιδιών 
των ομάδων 0 και 0+ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με την όψη προς τα εμπρός». 

3 Στην παράγραφο 6.2.6, διαγράφεται η δεύτερη πρόταση με τις λέξεις « Μηχανισμοί που 
ασφαλίζουν.να χρησιμοποιηθούν». 

4. Η παράγραφος 7.1.2.1, τροποποιείται ως εξής: « αυτού του Προτύπου. Η απαίτηση αυτή 
εφαρμόζεται επίσης σε περιοχές ασπίδων θωράκισης που βρίσκονται στη περιοχή 
κτυπήματος του κεφαλιού». 

5. Στην παράγραφο 7.1.4.4 1.1, διαγράφονται οι λέξεις : « των ομάδων I, II και III». 

6 Στην παράγραφο 7.1.4.4.1.2, διαγράφονται οι /-έξεις : « των ομάδων 0, 0-· και I». 

7. Η παράγραφος 7.1.4.4.1.2.3, τροποποιείται ως εξής (προσθέτοντας επίσης ένα σχήμα 4)· 

« 7.1.4.4.1.2.3. Συστήματα συγκράτησης παιδιών εκτός της ομάδας 0 που δεν 
υποστηρίζονται από το ταμπλώ: Το κεφάλι του ανδρεικέλου δεν πρέπει να περνά πέρα από 
τα επίπεδα Ρϋ, ΡΟ και ϋΕ, όπως φαίνεται στο σχήμα 4. 

Στην περίπτωση που οι διατάξεις μεταφοράς φορτίου που συνδέουν το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών με τη ζώνη ασφαλείας ενήλικου είναι πιθανόν να σπάσουν ή να 
αποσπαστούν και αν υπάρχει επαφή ενός τέτοιου συστήματος συγκράτησης παιδιών με τη 
ράβδο διαμέτρου 100 ιγητι, πρέπει να υπάρχει ακόμη μία δυναμική δοκιμή (εμπρόσθια 
πρόσκρουση) με το βαρύτερο ανδρείκελο που προορίζεται για τέτοιο σύστημα συγκράτησης 
παιδιών και χωρίς τη ράβδο διαμέτρου 100 ιτιπι. Η μόνη απαίτηση για τη δοκιμή αυτή είναι 
όι,ι οι διατάξεις μεταφοράς φορτίου που αναφέρονται πιό πάνω όεν πρέπει να σπάσουν ή 
αποσπαστούν». 

8 Προστίθεται μία νέα παράγραφος 7.2.1.9.4 ως εξής: «7.2.1.9.4 . Η αρμόδια Αρχή μπορεί 
να απαλλάξει από τη δοκιμή αντοχής της πόρπης αν στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα 
καθιστούν περιττή τη δοκιμή». 

9. Η παράγραφος 7 2.4.1.1, τροποποιείται ως εξής: «7.2.4.1.1 Το ελάχιστο πλάτος των 

ιμάντων συγκράτησης παιδιών που βρίσκονται σε επαφή με το ανδρείκελο πρέπει να είναι 25 
γπγπ για.». 

10. Στις παραγράφους 8.1.3.5.2, 8.1.3.5.3, 8.1.3.5.5., τροποποιείται η παραπομπή «στο 
Προσάρτημα 4 του Παραρτήματος 6» σε ««στο Προσάρτημα 3 του Παραρτήματος 6» (τρεις 
φορές). 

11 -την παράγραφο 8.1.3.6.1, τροποποιείται η παραπομπή «της παραγράφου 8.1.3 6.3.1» σε 
«της παραγράφου 8.1.3.63». 

12. Οι παράγραφοι 8.1.3.6.2 και 8.1.3.6.3, τροποποιούνται ως εξής: 

«8.1.3.6.2. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να δοκιμάζεται χρησιμοποιώντας τα 
ανδρείκελα που προδιαγράφονται στο Παράρτημα 8 του παρόντος Προτύπου». 
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8.1 3.63. Εγκατάσταση του ανδρείκελου». 

13. Στην παράγραφο 8.2.6 1, η παραπομπή στο «σχήμα 4» και ο τίτλος του σχήματος 4, 
τροποποιείται σε «σχήμα 5», Επιπλέον η τέταρτη πρόταση τροποποιείται ως εξής: 

«.... και πρέπει να εφαρμοστεί επί ένα δευτερόλεπτο μία δύναμη ίση με το διπλάσιο της 
μάζας του βαρύτερου ανδρεικέλου της ομάδας I.» 

Προστίθεται στο τέλος η ακόλουθη πρόταση: 

« .... Κατά τη διάρκεια της δοκιμής αυτής ο αναβολέας πρέπει να είναι απασφαλισμένος». 

14. Στην παράγραφο 8.2.6.2, προστίθεται στο τέλος η ακόλουθη πρόταση: 

«. Ο μηχανισμός απασφάλισης πρέπει να καλύπτει το πλήρες πλάτος της υφαντής ταινίας 

στην εγκατεστημένη κατάσταση με τοποθετημένο το ανδρείκελο των 3 δ λε. Η δοκιμή αυτή 
πρέπει να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τις ίδιες γωνίες της υφαντής ταινίας όπως αυτές που 
σχηματίζονται κατά την κανονική χρήση. Το ελεύθερο άκρο του τμήματος του ιμάντα της 
κοιλιακής χώρας πρέπει να είναι στερεωμένο. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται με το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών σταθερά στερεωμένο στο πάγκο δοκιμής που χρησιμοποιείται στη 
δοκιμή αναποδογυρίσματος ή τη δυναμική δοκιμή. Ο ιμάντας φόρτισης απορεί να 
προσαρτάται στην προσομοιωμένη πόρπη» 

15. Η παράγραφος 8.3.1, τροποποιείται ως εξής: 

« .μετά από 50 δυναμικές δοκιμές ή τουλάχιστον κάθε μήνα, οτιδήποτε εμφανίζεται 

νωρίτερα, ή πριν από κάθε δοκιμή αν ο εξοπλισμός δοκιμής χρησιμοποιείται συχνά». 

16. Στην παράγραφο 8.3.2, τροποποιείται η παραποαπή σε «Παράρτηαα 22» σε «Παράρτημα 
17». 

17. Στην παράγραφο 9.2, τροποποιείται η παραπομπή σε «Προσαρτήματος 4 στο Παράρτημα 
6» σε «Προσαρτήματος 3 στο Παράρτημα 6». 

18. Προστίθεται νέα παράγραφος 14.3.13, ως εξής: 

«14.3.13. Πρέπει να συνιστάται: 

α) Το σύστημα συγκράτησης παιδιών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το 
κάλυμμα. 

β) Το κάλυμμα του καθίσματος δεν θα πρέπει να αντικαθίσταται με οτιδήποτε άλλο 
έκτος από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής, επειδή το κάλυμμα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της επίδοσης του συστήματος». 

19. Στο Παράρτημα 6: 

α) Προστίθεται νέα παράγραφος 3.1.8, ως εξής: 

«3 1.8. Η γραμμή Ο συμπίπτει με τη γραμμή τομής μεταξύ του άνω επιπέδου του 
καθίσματος και του εμπρόσθιου επιπέδου της ράχης του καθίσματος» 

β) Στην παράγραφο 4.3, διαγράφονται οι λέξεις «και 3». 

γ) Τα σχήματα 4 και 5 του Προσαρτήματος 3 του Παραρτήματος 6, αριθμούνται σε 
σχήματα 4 και 5 του Προσαρτήματος 2 του Παραρτήματος 6. 

δ) Τα σχήματα 6 και 7 του Προσαρτήματος 3 του Παραρτήματος 6, θα πρέπει να 
διαγραφούν. 
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ε) Το Προσάρτημα 4 του Παραρτήματος 6, αριθμείται σε Προσάρτημα 3 του 
Παραρτήματος 6 και τροποποιείται ως εξής: 

. ΛΛ ^ Στην πα Ρ α 7Ρ α Ψ° 7, διαγράφονται οι λέξεις « που έχουν μήκος μεγαλύτερο από 
400 τητη». 


(2) Το σχήμα που υπάρχει αριθμείται ως σχήμα 1. 

(3) Προστίθεται νέο σχήμα 2, ως εξής: 


ΓΝ ίΝ I 

^ Ο 


ι η 
ο: 


«Λ 

ο: 
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20) Στο Παράρτημα 13: 

α) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: 

«... Η τιμή του X στο σχήμα 1 είναι 215 ± 5 ιυπι. Η τιμή της απόστασης Ρ-Α1 για 
συστήματα συγκράτησης παιδιών «πλήρους» και «μερικής» κατηγορίας είναι 2390 ± 5 
γππι, μετρούμενη παράλληλα με την κεντρική γραμμή του ιμάντα με 150 ± 5 γώπι 
ιμάντα στο τύμπανο του αναβολέα. Η τιμή της Ρ-Α1 για συστήματα συγκράτησης 
παιδιών «περιορισμένης»κατηγορίας είναι τουλάχιστον 2190 πιπι, μετρούμενη 

παράλληλα με την κεντρική γραμμή του ιμάντα με ιμάντα μήκους 150 ± 5 πιπι στο 
τύμπανο. 

β) Οι παράγραφοι 4 και 5 τροποποιούνται ως εξής: 

« 4. Οι απαιτήσεις ιμάντα για τη ζώνη είναι οι εξής: 

Υλικό: πολυεστερικός . πλάτος 48 ± 2 γπγπ σε 10.000 Ν 

- πάχος 1,0 ±0,2 γππι 

- επιμήκυνση 8 ± 2 % σε 10.000 Ν 


5. Η στατική ζώνη δύο σημείων όπως φαίνεται στο σχήμα 1 αποτελείται από δύο 
τυποποιημένες πλάκες αγκύρωσης όπως φαίνεται στο σχήμα 2 και ένα ιμάντα που 
πληρεί τις απαιτήσεις της πιό πάνω παραγράφου 4.» 

γ) Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής: 

«6. Οι αγκυρώσεις των πλακών της ζώνης δύο σημείων πρέπει να στερεωθούν....» 

δ) Η παράγραφος 7 θα πρέπει να διαγραφεί. 



Τυπικές διατάξεις ζώνης καθίσματος 





ΦΕΚ 943 
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στ) Προστίθεται ένα νέο σχήμα 4: 


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ 



ΣΎήαα 4 

Στήριγμα κολώνας 
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21) Η παράγραφος 3.2 του Παραρτήματος 17 τροποποιείται ως εξής: 

«3.2. Το δείγμα πρέπει να συγκροτείται πλήρως στις εξωτερικές του επιφάνειες στη 
περιοχή κρούσης και να υποστηρίζεται απευθείας κάτω από το σημείο κρούσης σε 
μία απαλή άκαμπτη βάση, π.χ. ένα πλίνθο σκυροδέματος, τέτοιο ώστε μόνο τα 
χαρακτηριστικά απορρόφησης ενέργειας της κατασκευής του υλικού να 
μετριούνταυ>. 

22) Το Παράρτημα 18 τροποποιείται ως εξής: 

α) Ο τίτλος τροποποιείται ως εξής: 

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΔΙΟΥ ΣΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕ ΓΕΘΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ» 


β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: 

«.Αρχίζοντας από ένα σημείο 90 πίπι κάτω από την κορυφή της ράχης του 

καθίσματος, το βάθος του πλευρικού πτερυγίου μπορεί να μειώνεται βαθμιαία». 

γ) Προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: 

«3. Η απαίτηση στην πιο πάνω παράγραφο 2 για ελάχιστο μέγεθος των πλευρικών 
πτερυγίων δεν εφαρμόζεται σε συστήματα συγκράτησης παιδιών των ομάδων μάζας II 
και III στην ειδική κατηγορία οχήματος που χρησιμοποιείται στο χώρο αποσκευών 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2 του παρόντος Προτύπου». 


23) Στο Παράρτημα 21, Σημείωση 2, τροποποιείται η τιμή «30 λεπτά» σε «20 λεπτά». 

24) Το Παράρτημα 22 θα πρέπει να διαγράφει. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΗΕΕΕΕΝΙΟ δΤΑΝϋΑΚΙ) 



Ομοιόμορφες διατάξεις που αφορούν την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών 
οχημάτων με κινητήρα (“Συστήματα συγκράτησης παιδιών”) 

υηϊίοπη ρΓονΐϊϊοιυ οοητεπαΐηβ 1ί»β «ρρΓον&Ι οΓ ΓεχίΓβϊηίης άβνΐοεχ Γογ εΐιϋίΐ οοειιραηϋ οί ροτνβΓ - άπνεπ 
νείιΐείει (“Οιΐΐά ΓεχΐΓΐίηΙ $γχ1ειη”) 


Το Πρότυπο αυτό αποτελεί ταυτόσημο κείμενο με τον 
Κανονισμό ΕΟΕ 44!%ς Οικονομικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη ταυ Ο.Η.Ε. με τίτλο “Ομοιόμορφες διατάξεις 
που αφορούν την έγκριση συστημάτων συγκράτησης 
παιδιών, επιβατών οχημάτων με κινητήρα”. Οι 
παραπομπές στο επίσημο κείμενο σημειώνονται ως /X/. 
Στο τέλος του Προτύπου υπάρχει κατάλογος των 
παραπομπών. 

Η απόδοση στα Ελληνικά έγινε με ευθύνη της Ο Ε. 1 
“Ασφάλεια επιβατικών αυτοκινήτων” της Τεχνικής 
Επιτροπής του ΕΛΟΤ 37 “Μηχανοκίνητα Τροχοφόρα” 
την γραμματεία της οποίας έχει η Δ/νση Τυποποίησης 
του ΕΛΟΤ. 


©ΕΛΟΤ 1997 


Ολα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα 
μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρ έπετα ι να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε 
οποιαδήποτ ε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, 
περιλαμβανομένων φωτοσντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον 
εκδότη. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ. 

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ. 

4. ΣΗΜΑΝΣΗ. 

5. ΕΓΚΡΙΣΗ. 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

ό. I Τοποθέτηση και ασφάλιση στο όχημα. 

6.2. Διαμόρφωση. 

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 


7.1. Διατάσεις που εφαρμόζονται στο συναρμολογημένο σύστημα συγκράτησης. 

7.1.1. Αντίσταση στη διάβρωση. 

7.1.2. Απορρόφηση ενέργειας. 

7.1.3. Αναποδογύρισμα. 

7.1.4. Δυναμική δοκιμή. 

7.2. Διατάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε ένα εξάρτημα του συστήματος συγκράτησης 

7.2.1. Πόρπη. 

' 2.2 Διάταση ρύθμισης. 

7.2.3. Αναβο/σάς. 

7.2.4. Ιμάντες. 

7.2.5. Μηχανισμός απασφάλισης. 

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. 

8.1. Δοκιμή του συναρμολογημένου συστήματος συγκράτησης. 

8.1.1. Διάβρωση.. 

8.1.2 Αναποδογύρισμα. 

8.1.5 Δυναμικές δοκιμές. 

8.2. Δοκιμές ανεξάρτητων εξαρτημάτων. 

8.2.1. Πόρπη. 

8.2.2. Διάταση ρύθμισης. 

8.2.3. Δοκιμή μικροολίσθησης. 

8.2.4 Αναβολέας. 

8.2.5. Στατική δοκιμή ιμάντα»·. 

8.2.6. Μηχανισμοί απασφάλισης. 

8.2.7. Δοκιμή εγκλιματισμού ρυθμιστών αναρτημένων απευθείας σε ένα σύστημα 

συγκράτησης παιδιών. 

8.3. Πιστοποίηση του στρώματος του πάγκου δοκιμής. 

8.4. Ταινίες υψηλής ταχύτητας και βίντεο. 

8.5. Ηλεκτρικές μετρήσεις. 
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9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ. 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 


11. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Π.ΑΡ.ΑΓΩΓΗΣ. 

12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . 

13. ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ. 

14. ΟΔΗΓΙΕΣ. 

15. ΟΝΌΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ 

ΓΙΑ ΓΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΔΟΚΙΜΏΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

16. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.ΑΞΕΕΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. 

1. Συσκευή δοκιμής. 

2. Τοποθέτηση των δοκιμίων στο θάλαμο οαίχλης. 

3. Διάλυμα αλατιού. 

4. Πεπιεσμένος αέρας. 

5. Συνθήκες στο θάλαμο ομίχλης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΔΟΚΙΜΗ ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΛΙΣΘΗΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΑΓΟΝΈΤΟΥ. 

1. Βαγονέτο. 

2. Οθόνη βαθμονόμησης. 

3 Κάθισμα. 

4. Μηχανισμός ακινητοποιησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΤΑΞΗ .ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΗ .ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΚΥΡΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΈΤΟ ΔΟΚΙΜΗΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΚΑΜΠΎΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΟΝΕΤΟΥ 
ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΟΝΕΤΟΥ 
ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ 
.^ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΟΝΕΤΟΥ 
ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ 
ΑΚΙΝΉΤΟΠΟΙΗΣΗΣ). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ. 

1. Γενικά. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ 9 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ 


3. 6 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ. 

1. Γενικά.. 

2. Κατασκευή. 

2.1. Κεφάλι. 

2.2. Σπόνδυλοι . 

2.3. Στήθος. 

2.4. Ακρα. 

2.5. Λεκά\Τ|. 

2.6. Συναρμολόγηση του ανδρεικέλου. 

3. Κύρια χαρακτηριστικά... 

3.1. Μάςα. 

3.2. Κύριες διαστάσεις. 

4. Ρύθμιση των αρθρώσεων. 

4.1. Γε\ικά. 

4.2. Ρύθμιση του καλωδίου του λαιμού. 

4.3. Ατλαντοαςονική άρθρωση. 

4.4. Κατ' ισχύον άρθρωση . 

4.5. Αρθρωση γόνατου. 

4.6. Αρθρωση ώμου. 

4.7. Αρθρωση αγκώνα. 

4.8. Οσουϊκο καλώδιο. 

4.9. Βαθμονόμηση της προσθήκης κοιλιακής χώρας. 

5. Οργανα . 

5.1. Γενικά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11.- ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ .ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ "ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ” 


Βαθμονόμηση του ανδρεικέλου βρέφους 

1. Ακαμψία ώμου. 

2. Ακαμψία άρθρωσης ποδιού. 

3 Θερμοκρασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ Ιδ ΜΗΝΏΝ. 


1 Γενικά. 

2 Κατασκευή. 

2 1. Κεφάλι. 

2.2. Λαιμός. 

2.3. Κορμός. 

2 4 Κοιλιακή χώρα. 

2.5 Οσφυϊκή στήλη. 

2.6. Λεκάνη. 

2.7. Σύνδεσμος γοοών. 

2.8. Σύνδεσμος γόνατος. 

2.9. Σύνδεσμος ώμου. 

2.10 Σύνδεσμος αγκώνα. 

2.1 1 . Συναρμολόγηση του ανδρεικέλου . 

3. Κύρια χαρακτηριστικά. 

3.1. Μόδα. 

3.2. Κύριες διαστάσεις. 

4. Ρύθμιση συνδέσμων. 

4.1. Γενικά. 

4.2. Οσφυϊκή στήλη. 

4.3 Κοιλιακή χώρα. 

4.4. Ρύθμιση του λαιμού. 

4.5. Σύνδεσμος 00. 

4.6. Γοοός. 

4.7. Γόνατο. 

4.8. Ώμοι. 

4.9. Αγκώνας. 

5. Όργανα μέτρησης.. 

5.1. Γενικά. 

5.2. Εγκατάσταση του επιταχυνσιομέτρου στο στηθοτ. 

5.3. Ένδειξη της εισδοχής στη κοιλιακή χωρά. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 


1 Εγκαταστάσεις, διαδικασία και όργανα μέτρησης. 

1.1. Έδαοος δοκιμής. 

1.2. Εμπόδιο. 

1.3. Πρόωση του οχήματος. 

1.4. Κατάσταση του οχήματος.. 

1.5. Ταχύτητα πρόσκρουσης. 

1.6. Όργανα μέτρησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ. 

1. Εγκαταστάσεις, διαδικασίες και όργανα μέτρηση;. 

1.1. Έδαφος χώρου δοκιμής. 

1.2 Σούρα. 

1.3. Πρόωση της σφύρας. 

1.4. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται οπού χρησιμοποιείται ένα κινούμενο φράγμα 

15. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται όπου χρησιμοποιείται εκκρεμές. 

1 . 6 . Γενικές διακιςεις που έχουν σχέση με τη μάζα και την ταχύτητα τηςσφύρας. 

1.7. Κατάστασή 1$υ οχήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμή;. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΓΚΥΤΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 - ΚΑΘΙΣΜΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 - ΔΙΑΓΡΑΦΤΗΚΕ. ..... 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

1. Δοκιαές... 

1.1. Επαλήθευση του κατωφλιού (ορίου) κλειδώματος και της αντοχής των 

ασφαλιςό μενών αναβολέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

1.2. Επαλήθευση της αντοχής των αναβολέων αυτόματης ασφάλισης. 

1.3. Επαλήθευση της αντοχής των ιμάντων μετά τον εγκλιματισμό. 

1.3.1 Δοκιμή αντοχής των ιμάντων μετά το γδάοσιμο. 

1.4. Δοκιμή μικροολίσθησης. 

1.5. .Απορρόφηση ενέργειας. 

1.6. Επαλήθευση των απαιτήσεων απόδοσης του συστήματος συγκράτησης παιδιών 

όταν υπόκειται στην κατάλληλη δυναμική δοκιμή. 

2. Συχνότητα δοκιμής και αποτελέσματα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1" - ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

1. Καλούπι. 

2. Όργανα. 

3. Διαδικασία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 - ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ" ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ" ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΊΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΗΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20 - ΤΥΤΠΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΗΣ .ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΡΠΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ - 

ΣΥΣΚΕΥΉ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΤΩΣΗΣ. 

Κ.Ε. 3.. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΈΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - 
.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ. 


Κ..Ε.3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΩΝΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΉΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩ^Ύε ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ. 
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Ρ.Ε.3. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΕΠΩΑΤΈΙΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.12(1 

Ρ.Ε.3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 


ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
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ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ”) 

1 ΠΕΔΙΟΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 


1.1 Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται σε συστήματα συγκράτησης παιδιών κατάλληλα για εγκατάσταση σε οχήματα 
με κινητήρα με τρεις ή περισσότερους τροχούς και τα οποία δεν προορίζονται για χρήση σε αναόιπλούμενα καθίσματα 
ή σε καθίσματα κατά μήκος των πλευρών του οχήματος /4/ 


2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου: 

2.1 Σύστημα συγκράτησης παιδιών («σύστημα συγκράτησης" ; σημαίνει μία διάταξη εξαρτημάτων τα οποία μπορεί 
να περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό ιμάντων ή εύκαμπτων εξαρτημάτων με μία πόρπη ασφάλισης. μηχανισμού; 
ρύθμισης προσαρτήσεις και σε μερικές περιπτώσεις μία συμπληρωματική διάταξη όπως ένα ενθεμιο βρέοου: 
(βρεφοκομιστής πορτ - μπεμπέ), σύστημα μεταφοράς βρέφους ένα συμπληρωματικό κάθισμα ή και ένα σύστημα 
προστασίας πρόσκρουσης, κατάλληλο να αγκυρωθεί σε ένα όχημα με κινητήρα Το σύστημα είναι έτσ σχεδιασμένο 
ώστε να μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομης επιβράδυνση; του 
οχήματος περιορίζοντας τις δυνατότητες κίνησης του σώματός του. ΙΑί 

2.1.1 Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών διακρίνονται σε πεντε «ομάδε; μάία;*',; /14/ 

2.1.1.1 Ομάδα 0 για παιδιά μάζας μικρότερης των 10 λς 

2.1.1.2 Ομάδα 0+για παιδιά μάζας μικρότερης των 13 κς. /14/ 

2.1.1.3. Ομάδα I για παιδιά μάζας από 9 .μέχρι 18 κς 

2.1.1.4. Ομάδα Π για παιδιά μάζας από 15 λς μέχρι 25 Ιιε. 

2.1.1.5. Ομάδα ΠΙ για παιδιά μάζας από 22 1:« μέχρι 36 λε. 

2.1.2. Τα συστήματα (συγκράτησης παιδιών διακρίνονται σε τέσσερις «κατηγορίες»: /14/ 

2.1.2.1. Μια «γενική» κατηγορία για χρήση όπως προδιαγράφεται στις παραγράφους 6.1 !. και 6.1.3.1. στις 
περισσότερες θέσεις καθισμάτων οχημάτων καα 

2.1.2.3. Μια «μερική» κατηγορία για χρήση όπως προδιαγράφεται στις παραγράφου; 6.1.3 και 6.1.3.2. /14/ 

2.1.2.4. Μια κατηγορία «ειδικού οχήματος» για χρήση: /14/ 

2.1.2.4.1. είτε σε ειδικούς τύπους οχημάτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1.2 και 6.1.3.3.. Π4/ 

2.1.2.4.2. είτε ως “ενσωματωμένο” σύστημα συγκράτησης παιδιών. 

2.1.3. Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών μπορεί να ανήκουν σε μια από δύο Πλάσεις: /4/ 


ΙΗΜΞίΩΙ2γ 1 Κ; μάζα; στην επιφάνεια τη; θάλασσα; αντιστοιχεί σε 0,981 λπ βάρους. 
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Η πλήρης Κλάση περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ιμάιτων ή εύκαμπτων εξαρτημάτων με μία πόρπη ασφάλισης, 
μηχανισμό ρύθμισης, προσαρτήσεις και σε μερικές περιπτώσεις ένα συμπληρωματικό κά θισμα ή και σύστημα 
προστασίας πρόσκρουσης με δυνατότητα να σγ κυρωθεί μέσω του δικού του αναπόσπαστου ιμάντα ή ιμάντων. 

Η μη πλήρης Κλαση μπορεί να περιλαμβάνει ένα μερικό σύστημα συγκράτησης, το οποίο, όταν χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με μία ζώνη ασφαλείας για ενήλικες η οποία περνά γύρω από το σώμα του παιδιού ή συγκροτεί την 
κατασκευή στην οποία τοποθετείται το παιδί, σχηματίζει ένα πλήρες σύστημα συγκράτηση:: παιδιών. 

2.1.3.1. «Μερικό σύστημα συγκράτησης» σημαίνει μια διάταξη, όπως ένα μαξιλάρι ανύψωσης. η οποία, όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία ζώνη ασφαλείας για ενήλικες, η οποία περνά γύρω από το σώμα του παιδιού ή 
συγκρατεί τη κατασκευή στην οποία τοποθετείται το παιδί, σχηματίζει ένα πλήρες σύστημα συγκράτησης παιδιών. 

2.1.3.2. «Μαςιλάρι ανύψωσης» σημαίνει ένα στερεό μαξιλάρι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη ίώνη 
ασφαλείας για ενήλικες. /4$|14/ 


2 · 1 · 3 · 3 · «Ιμάντας οδηγός» σημαίνει έναν ιμάντα ο οποίος περιορίζει τον ιμάντα της ζώνης ασφαλείας για ενήλικε: 
που συγκροτεί τον ώμο. σε μία θέση που ταιριάζει στο παιδί και όπου η αποτελεσματική θέση στην οποία ο ιμάντας 
που συγκροτεί τον ώμο αλ/.άζει διεύθυνση μπορεί να ρυθμιστεί με ένα μηχανισμό που μπορεί να μετακινείται στον 
ιμάν .α ,.ρο^ τα πάνω και προς τα κάτω ώστε να τοποθετείται επάνω στον ώμο του χρήστη και τότε να ασφαλίζεται 
στη θέση αυτή. Αυτός ο ιμάντας οδηγός εννοείται ότι δεν μεταφέρει σημαντικό μέρος του δυναμικού φορτίου. /4> * 


-1.2. «Παιδικό κάθισμα ασφάλειας» σημαίνει ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών που περιλαμβάνει ένα κάθισμα στο 
οποίο κρατιέται το παιδί. 


2.3. «Ζώνη» σημαίνει ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ιμάντων με μία πόρπη 
ασφάλισης, μηχανισμούς ρύθμισης και προσαρτήσεις. 

2.4. «Κάθισμα» σημαίνει μια κατασκευή που είναι ένα συστατικό μέρος του συστήματος συγκράτησης παιδιών και 
προορίζεται να υποδεχτεί το παιδί σε καθιστή θέση. 

2.4.1. «Ενθέμιο βρέφους» σημαίνει ένα σύστημα συγκράτησης που προορίζεται να υποδεχτεί και να συγκροτήσει 
το παιδί ανάσκελα ή μπρούμυτα με τη σπονδυλική στήλη του παιδιού κάθετη προς το μέσο, κατά μήκος, επίπεδο του 
οχήματος. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε σε περίπτωση σύγκρουσης να κατανέαει τις δυνάμεις συγκράτηση; πάνω 
στον κοριιό και το κεφάλα και το σώμα του παιδιού εκτός από τα άκρα του σώματός του. ,4/ 

2.4.2. «Σύστημα συγκράτησης ενθέμιου βρέφους» σημαίνει μια διάταξη που χρησιμοποιείται για να συγκροτήσει το 
ενθέμιο βρέφους στο σκελετό του οχήματος. /4/ 

2.4. α «Σύστημα μεταφοράς βρέφους» σημαίνει ένα σύστημα συγκράτησης που προορίζεται να υποδεχτεί το παιδί 
μισοςαπλωμένο με μέτωπο προς τα πίσω. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε σε περίπτωση "μετωπικής σύγκρουσης να 
κατανέμει τις δυνάμεις συγκράτησης πάνω στο κεφάλι και το σώμα του παιδιού, εκτός από τα άκρα του σώματός του. 


2.5. «Υποστήριγμα καθίσματος» σημαίνει εκείνο το μέρος του συστήματος συγκράτησης παιδιών με το οποίο 
μπορεί να αιωψωθεί το κάθισμα 

2.6. «Υποστήριγμα παιδιού» σημαίνει εκείνο το μέρος ενός συστήματος συγκράτησης παιδιών με το οποίο το παιδί 
μπορεί να ανυψωθεί μέσα σ' αυτό. 

2.7. ^ «Σύστημα προστασίας πρόσκρουσης» σημαίνει μια διάταξη ασφαλισμένη μπροστά από το παιδί και 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να κατανέμει τις δυνάμεις συγκράτησης πάνω από το μεγαλύτερο μέρος του ύφους του 
σώματος του παιδιού σε περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης. 

2.8. «Ιμάντας» σημαίνει ένα εύκαμπτο εξάρτημα κατασκευασμένο για να μεταφερει δυνάμεις. 


«Βρεφονομιστής^χορτ - μπεμπέ.» 
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2.8.1. «Ζώνη δύο σημείων» σημαίνει έναν ιμάντα ο οποίος, είτε με τη μορφή μιας πλήρους ζώνης είτε με τη μοριρη 
ενός εξαρτήματος μιας τέτοιας ζώνης, περνά πάνω από το μπροστινό μέρος της περιοχής της λεκάνης του παιδιού την 
οποία και συγκροτεί. 

2.8.2. «Δεσμός ώμου» σημαίνει εκείνο το μέρος της ζώνης που συγκροτεί το πάνω μέρος του κορμού του παιδιού. 

2.8.3. «Διχαλωτός ιμάντας» σημαίνει έναν ιμάντα ή διαιρεμένους ιμάντες, όπου δυο ή περισσότερα κομμάτια 
υιοαντής ταινίας σχηματίζουν το διχαλωτό ιμάντα ο οποίος προσαρμόζεται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών και τη 
ζώνη δύο σημείων έτσι ώστε να περνά μεταξύ των μηρών του παιδιού και είναι σχεδιασμένος να διατηρεί τη ζώνη 
δύο σημείων στη σωστή της θέση κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας. 74/ /6/ Π! 

2.8.4. «Ιμάντας πρόσθεσης παιδιού» σημαίνει έναν ιμάντα ο οποίος είναι ένα συστατικό μέρος της ζώνης και 
συγκροτεί μόνο το σώμα του παιδιού. 

2.8.5 «Πρόσθετο: ιμάντας στερέωσης συστήματος συγκράτησης παιδιών» σημαίνει έναν ιμάντα ο οποίος 
στερεώνει το σύστημα συγκράτησης παιδιών στο σκελετό του οχήματος και μπορεί να είναι ένα μέρος της διάταξης 
συγκράτησης στο κάθισμα του οχήματος. 

2.8.6. «Ζώνη πρόσθεσης» σημαίνει μία συναρμολόγηση ζώνης που περιλαμβάνει μία ζώνη δυο σημείων και δεσμούς 
ώμου. !2ί Π! 

2.9. «Πόρπη» σημαίνει ένα μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης που δίνει τη δυνατότητα να συγκροτείται το παιδί 
από το σύστημα συγκρότησης ή το σύστημα συγκράτησης από το σκελετό του αυτοκινήτου και που μπορεί να 
ανοιχτεί γρήγορα Η πόρπη μπορεί να περιλαμβάνει το μηχανισμό ρύθμισης,/4/ 

2.9.1. «Ενσωματωμένο κουμπί απελευθέρωσης πόρπης», ένα κουμπί απελευθέρωσης πόρπης τέτοιο, ώστε να μην 
είναι δυνατόν να ελευθερωθεί η πόρπη χρησιμοποιώντας μια σοαίρα διαμέτρου 40 πιιιι. /4/ 

2.9.2. «Μη ενσωματωμένο κουμπί απελευθέρωσης πόρπης», ένα κουμπί απελευθέρωσης πόρπης τέτοιο ώστε να 
είναι δυνατόν να ελευθερωθεί η πόρπη χρησιμοποιώντας μια σοαίρα διαμέτρου 40 πυη. 


2.10. «Μηχανισμός ρύθμισης» σημαίνει ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα νσ ρυθμιστούν το σύστημα 
συγκρότηση: ή οι προσαρτήσεις του. στη σωματική διάπλαση του χρήστη, στη διαμόρφωση του οχήματος, ή και στα 
δύο. Ο μηχανισμός ρύθμισης μπορεί είτε να είναι μέρος της πόρπης . είτε να είναι ένας αναβολέας είτε οποιοόήποτε 
άλλο μέρος της ζώνης ασφαλείας. /4/ 

2.10.1. «Γρήγορο: ρυθμιστής» σημαίνει ένα μηχανισμό ρύθμισης που μπορεί να χειριστεί κανείς με το ένα χέρι με 
μια απαλή κίνηση. 

2.10.2 «Ρυθμιστής τοποθετημένος απευθείας στο σύστημα συγκράτησης παιδιών» σημαίνει ένα ρυθμιστή τη: 
πλήρους πρόσδεσης. ο οποίος είναι απευθείας τοποθετημένο: στο σύστημα συγκράτησης παιδιών, αντί να 
υποστηρίζεται απευθείας από την υφαντή ταινία που είναι σχεδιασμένος να ρυθμίζει. /14/ 

2.11. «Προσαρτήσεις» σημαίνει μέρη του συστήματος συγκράτησης παιδιών, συμπεριλααβανομένων των 
εέαρτηματων ασφάλισης, τα οποία επιτρέπουν στο σύστημα συγκράτηση; παιδιών να είναι στερεά ασφαλισμένο στο 
σκελετό του οχήματος είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω του καθίσματος του οχήματος. 

2.12. «Απορροφητής ενέργειας" σημαίνει ένα μηχανισμό που είναι σχεδιασμένος να σκεδάζει ενέργεια ανεξάρτητα 
ή από κοινού με τον ιμάντα και -αποτελεί μέρος του συστήματος συγκράτησης παιδιών. 

2.13. «Αναβολέας» σημαίνει ένα μηχανισμό σχεδιασμένο να υποδέχεται ένα μέρος ή το σύνολο των ιμότ,των του 
συστήματος συγκράτησης παιδιών. Ο όρος καλύπτει τους ακόλουθου: μηχανισμούς: 

2.13.1. Τον αναβολέα αυτόματης ασφάλισης, ένα αναβολέα που επιτρέπει την εξαγωγή του ιμάντα στο επιθυμητό 
μήκος και όταν η πόρπη είναι στερεωμένη, αυτόματα ρυθμίζει τον ιμαντα στη σωματική διάπλαση του χρήστη και 
αποτρέπει πρόσθετη εξαγωγή του ιμάντα χωρίς την εκούσια μεσολάβηση του χρήστη. 
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2.13.2. Τον ασφαλιζόμενο αναβολέα έκτακτης ανάγκης, ένα αναβολέα που δεν περιορίζει την ελευθερία τη; 
κίνησης της ζώνης του χρήστη σε κανονικές συνθήκες οδήγησης. Ένας τέτοιος μηχανισμός έχει μηχανισμούς 
ρύθμισης μήκους που αυτόματα ρυθμίζουν τον ιμάντα στη σωματική διάπλαση του χρήστη και μηχανισμό 
κλειδώματος που ενεργοποιείται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από: 

2.13.2.1. Επιβράδυνση του οχήματος, εξαγωγή του ιμάντα από τον αναβολέα, ή οποιοδήποτε άλλο αυτόματο μέσον 
(απλή ευαισθησία) ή 

2.13.2.2. Ένα συνδυασμό οποιουδήποτε από αυτά τα μέσα (πολλαπλή ευαισθησία). 

2.14. «Αγκυρώσεις του συστήματος συγκράτησης» σημαίνει εκείνα τα μέρη του σκελετού του οχήματος ή του 
σκελετού του καθίσματος στα οποία στερεώνονται οι προσαρτήσεις του συστήματος συγκράτηση; παιδιών. 

2.14.1. «Συμπληρωματική αγκύρωση» σημαίνει ένα μέρος του σκελετού του οχήματος ή του σκελετού του 
καθίσματος ή οποιοδήποτε άλλε μέρος του οχήματος, στο οποίο προορίζεται να στερεωθεί το σύστημα συγκρότηση; 
παιδιών και είναι πρόσθετο στις αγκυρώσεις που είναι εγκριμένες σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 14. 

2.15. «Με όψη προς τα εμπρός» σημαίνει με όψη προς την κανονική κατεύθυνση κίνησης του οχήματος. 

2.16. «Με όψη προς τα πίσω» σημαίνει με όνο] αντίθετη προς την κανονική κατεύθυνση κίνησης του οχήματος. 

2.17. «Επικλινής θέση» σημαίνει μια ειδική θέση του καθίσματος που επιτρέπει στο παιδί να ξαπλώνει. 

2.18. “Ξαπλωτάλανάσκελ.α 7 μπρούμυτα" σημαίνει μία θέση όπου τουλάχιστον το κεφάλα και το σώμα του παιδιού 
εκτός από τα άκρα του. όταν αναπαύεται στο σύστημα συγκράτησης, βρίσκονται σε μία οριζόντια επιφάνεια 74/ 

2.19. “Τύπος συστήματος συγκράτησης παιδιών" σημαίνει συστήματα συγκράτησης παιδιών που δεν διαφέρουν σε 
ουσιώδη σημεία όπως : 


2.19.1. Η κατηγορία και η ομάδα (-ες) μάζας ως και η θέση και ο προσανατολισμός ( όπως ορίζονται στις 
παραγράφου; 2.15 και 2.16) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα συγκράτηση;. 


2.19.2. Η γεωμετρία του συστήματος συγκρότησης παιδιών. 

Επεξηγηματική σημείωση: 

Ένα μερικό σύστημα συγκράτησης που έχει προδιαγράφει για να ταιριάζει στο πίσω κάθισμα ενός τύπου οχήματος εεάαη 
και ενός τύπου οχήματος είαΐίοη-να^οη στα οποία η π/.ήρης συναρμολόγηση της ζώνης είναι πανομοιότυπη, είναι ένας 
"τύπος". ,Όό'Ρ' 

2.19.3. Οι διαστάσεις, η μάζα, το υλικό και το χρώμα : 

- του καθίσματος. 

- του υλ.ικού γεμίσματος και 

- του συστήματος προστασίας πρόσκρουσης. 

Επεξηγηματική σημείωση: 

Η σημασία των αλλαγών· των διαστάσεων ή και της μάζας του καθίσματος, τον υλικού γεμίσματος ή του συστήματος 
προστασίας πρόσκρουσης και τα χαρακτηριστικά απορρόφησης ενέργεια; ή το χρώμα του υλικού πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν αποφασίζεται αν έχει δημιουργηθεί ένα; νέος τύπος. '6 !, 9· 

2. 19.4. Το υλικό, το πλέξιμο, οι διαστάσεις και το χρώμα των ιμάιτων. 
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2.19.5. Τα άκαμπτα εξαρτήματα (πόρττη. προσαρτήσεις κ.λ.π.) 

Επεξηγηματική σημείωση στις παραγράφους 2.19.4 και 2.19.5: 

Αυτές οι παράγραφοι δεν πρεπει να εφαρμόζονται σε οποιεσόήποτε ζώνες ασφα/χιας ετ/κριμένες χωριστά σύμφωνα σε 
τον Κανονισμό με αριθμό 16. οι οποίες είναι αναγκαίες για να αγκυρωθεί το σύστημα συγκράτησης παιδιών στο όχημα 
ή για να συγκρατηθεί το παιδί. 6 /?/ 

2.20. «Κάθισμα οχήματος» σημαίνει μια κατασκευή, που μπορεί ή δεν μπορεί να είναι αναπόσπαστη με τον σκελετό 
του οχήματος, ολοκληρωμένη με επέν δυση και που προορίζεται για να κάθεται ένα ενήλικο άτομο. Έτσι. 

2.20.1. «Ομάδα καθισμάτων οχήματος» σημαίνει είτε ένα κάθισμα σε μορφή πάγκου είτε ένα σύνολο καθισμάτων 
που είναι χωρισμένα αλλά διπλοί το ένα στο άλλο (δηλαδή έτσι στερεωμένα ώστε οι μπροστινές αγκυρώσεις του ενόε 
καθίσματος να είναι ευθυγραμμισμένες με τις μπροστινές ή τις πίσω αγκυρώσεις ενός άλλου καθίσματος ή σε μία 
γραμμή που περνά μεταξύ εκείνων των αγκυπώσεων). όπου κάθε κάθισμα υποδέχεται ένα ή περισσότερα καθισιιένα 
ενήλικα άτομα 

2.20.2^ «Κάθισμα οχήματος με μορφή πάγκου» σημαίνει μια κατασκευή ολοκληρωμένη με επένδυση που 
προορίζεται για να κάθονται περισσότερα από ένα ενήλικα άτομα 

2.20.3. «Μπροστινά καθίσματα σχήματος» σημαίνει μια ομάδα καθισμάτων τοποθετημένα μπροστά μέσα στο χώρο 
επιβατών, με άλλα λόγια, μη έχοντας άλ^α κάθισμα κατ ευθείαν μπροστά από αυτά 

2-20.4. «Πίσω καθίσματα οχήματος» είναι σταθερά καθίσματα με όωη εμπρός τοποθετημένα πίσω από μια άλλη 
ομάδα καθισμάτων οχήματος. 

2.^.1. «Σύστημα ρύθμισης» σημαίνει την πλήρη διάταξη με την οποία το κάθισμα του οχήματος ή τα μέρη του 
μπορούν να ρυθμιστούν να ταιριάζουν στην σωματική διάπλαση του ενήλικου κατόχου του καθίσματος. Αυτή η 
διάταξη μπορεί ειδικότερα να επιτρέπει: 

2.21.1. Την κατά μήκος μετακίνηση ή και 

2.21.2. την κατακόρυφη μετακίνηση ή και 

2.21.3. τη γωνιακή μετακίνηση. 

2.22. «Αγκύρωση καθίσματος του οχήματος» σημαίνει το σύστημα, συμπερλαμβανομένων των μερών του 
σκελετού του οχήματος που επηρεάζονται, με το οποίο το κάθισμα του ενήλ,ικου ως σύνολ-ο είναι στερεωμένο στο 
σκελετό του οχήματος. 

2.23. «Τύπος καθίσματος» σημαίνει μια κατηγορία καθισμάτων για ενήλικε: που δε.· διαφέρουν σε βασικά σημεία 
όπως: 

2.23.1. Το σχήμα, οι διαστάσεις και τα υλ.ικά κατασκευής του καθίσματος. 

«.23.2. Οι τύποι και οι διαστάσεις των συστημάτων ρύθμισης της ασφάλ.ισης του καθίσματος και των συστημάτων 
ασφάλισης και 


2.23.3. Ο τύπος και οι διαστάσεις της αγκυρωσης της ζώνης ασφαλείας για ενήλ,ικες στο κάθισμα, της αγκύρωσης του 
καθίσματος και των επηρεαζόμενων μερών της κατασκευής του οχήματος. 

2.24. «Σύστημα μετατόπισης» σημαίνει ένα μηχανισμό που επιτρέπει στο κάθισμα για ενήλ,ικες ή σε ένα από τα 
μ,--ρη του να μετατοπίζεται γωνιακά ή κατά μήκος χωρίς μόνιμη ενδιάμεση θέση, για να διευκολύνονται η είσοδος 
και έξοδος των επιβατών ως και η φόρτωση και η εκφόρτωση των αντικειμένων. 
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2.25. «Σύστημα ασφάλισης» σημαίνει ένα μηχανισμό που διασφαλίζει ότι το κάθισμα για ενήλικε: και τα μέρη του 
διατηρούνται στη θέση χρήσης. 


2.26. «Μηχανισμός απασφάλισης» είναι ένας μηχανισμός που ασφαλίζει και αποτρεπει την κίνηση ενό; τμήματοε 
της υφαντής ταινίας μιας ςώνης ασφαλείας για ενήλικες ως προς ένα άλλο τμήμα τη; υφαντή: ταινία: της ίδια: όώνηε 
Ο όρος καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίε:: /14/ ' ' ' ' · 

2.26.1. «Μηχανισμός κλάσης Α» είναι ένας μηχανισμός που αποτρέπει το παιδί από το να τραβήέει την υφαντή 

ταινία απο τον αναβολέα μέσω του κάτω μέρους της ζώνης, όταν η ζώνη για ενήλικες χρησιμοποιείται νια να 
συγκροτήσει απ ευθείας το παιδί. Οταν διατίθεται με συστήματα συγκράτηση: τη: ομάδα: ί. ο μηχανισμό: επιτρέπει 
τη συμμόρφωση με την παράγραφο 6.2.9. /14/ * ’ 

2.26.2. «Μηχανισμός κλάσης Β» είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει τη διατήρηση μιας εφαρμοσμένης τάση: στο 

κάτω μέρος της ςώνης ασφαλείας για ενήπίκες όταν η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται για να συγκροτήσει το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών. Ο μηχανισμός προορίζεται να εμποδίσει την υφαντή ταινία από το να γλιστρήσει από τον 
αναβολέα δια μέσου του μηχανισμού, που θα απελευθέρωνε την τάση και θα τοποθετούσε το σύστημα συνκράτηση; 
σε μια μη βέλτιστη θέση. 714/ ' 


2.27. «Σύστημα συγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες» είναι ένα σύστημα συγκράτηση: παιδιών σχεδιασμένο 
για παιοια με ειοικες ανσγκες. ως αποτέλεσμα φυσική: ή πνευματική: αναπηρίας. Κ όιάταέη αυτή μπορεί ειδικότερα 
να επιτρεπει πρόσθετες οιαταςεις συγκράτησης οποιουδήποτε μέρους του παιδιού, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ενα πρωτεύον μέσο συγκράτησης που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσειςαυτού του Προτύπου. /14/ 


3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 

3.1. Κ αίτηση για έγκριση ενός τύπου συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να υποβάλλεται από τον κάτοχο του 
εμπορικού σήματος ή από τον δεόντως διαπιστευμένο αντιπρόσωπο. 

3.2. Κ αίτηση για έγκριση, που αφόρα κάθε τύπο συστήματος συγκράτηση: παιδιών, πρέπει να συνοδεύεται από: 

3.2.1. Μια τεχνική περιγραφή του συστήματος συγκράτησης παιδιών, προδιαγράφοντας του: ιμάντε: και τα άλλα 
υ/ακα που χρησιμοποιήθηκαν, συνόδευα μενη από σχέδια των τμημάτων που αποτελούν το σύστημα "συγκράτηση: 
παιοιων και στη περίπτωση των αναβολέων, οδηγίες εγκατάστασης για τους αναβολείς αυτούς και τις αισθητήριε; 
διατάζεις τους, δήκωση για την τοςικότητα (παράγραφος 6.1.5.) και ευφλεκτότητα (παράγραφο: 6.1.6.}. Τα σχέδιά 
πρέπει να εμφανίζουν τη θέση που προορίζεται για τον αριθμό έγκρισης και τα πρόσθετα σύμβολά ω; προ: τον κύκλο 

του σήματος έγκρισης. Η περιγραφή πρέπει να αναφέρει το χρώμα του δείγματα; (μοντέλου) που "υποβλήθηκε για 
έγκριση. (4/ ; 

•>•2.2. Τεσσερα δείγματα του συστήματος συγκράτησης παιδιών. 

:.2ω..Ένα κομμάτι μήκους 10 μέτρων από κάθε κατηγορία ιμάντα που χρησιμοποιείται στο σύστημα συγκράτηση; 
παιδιών, εκτός απο το διχαλωτό ιμάντα (μόνο δύο μέτρα), και Π/,' 

3.2.4. πρόσθετα δείγματα πρέπει να παρέχονται .μετά απο αίτηση της τεχνική; υπηρεσία: που είναι υπεύθυνη για τη 
οιεζογωγη της οοκιμής. 

0.2.5. Οδηγίες και λεπτομέρειες της συσκευασίας σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 14. /4/ ί 

3.2.6. Στην περίπτωση των ενθεμίων βρεφών, αν το σύστημα συγκράτησης του ενθεμίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με ενα αριθμό τύπων ενθεμίων. ο κατασκευαστής ίου συστήματος συγκράτηση: πρέπει να παρεχει 
ενα κατάλογο αυτών. /4/ ' ' 


3.3. Οπου χρησιμοποιείται μια εγκριμένη ζώνη ασφαλείας για ενήλικες για να ασφαλίσει το σύστημα συγκράτηση; 
παιοιων. η αίτηση πρεπει να καθορίζει ρητά τη κατηγορία της ζώνη; ασφαλεία; για ενήλικε: που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί π.χ. στατικές ζώνες δύο σημείων. 
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3.4. Η αρμόδια Αρχή πρέπει να επαληθεύει την ύπαρξη ικανοποιητικών συνθηκών που διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής πριν χορηγηθεί η έγκριση τύπου. Π! 


4 ΣΗΜΑΝΣΗ 

4.1. Τα δείγματα του συστήματος συγκράτησης παιδιών που υποβάλλονται για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις των 
πιό πάνω παραγράφων 3.2.2 και 3.2.3 πρέπει να έχουν σημανθεί καθαρά και ευδιάκριτα με την επωνυμία του 
κατασκευαστή, τα αρχικά του ή το εμπορικό σήμα 

4.2. Ένα από τα μέρη του συστήματος συγκράτησης παιδιών που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό (όπω: το 
κέλυφος. το σύστημα προστασίας πρόσκρουσης, το μαξιλάρι ανύψωσης. κ,λ.π.) εκτός από τη ζώ\η (ζώνες) ή του: 
ιμάντες πρόσθεσης. πρέπει να έχει σημανθεί καθαρά (και ανεξίτηλα) με το έτος παραγωγής./4/ 

4.3. Αν το σύστημα συγκράτησης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μία ζώνη ασφαλείας για ενήλικεε. η 
σωστή φορά της υοαντης ταινίας πρέπει να φαίνεται καθαρά σε ένα σχεδιάγραμυα στερεωμένο μόντμα στο σύστημα 
συγκράτησης. ΙΑ! 

Αν το σύστημα συγκρότησης διατηρείται στη θέση του με μία ζώνη ασψαλείας για ενήλικες, οι διαδρομέε τηε 
υφαντής ταινίας για τους τρόπους τοποθέτησης με όψη προς τα εμπρός και όψη προς τα πίσω πρέπει να διακρίνονται 
σαφώς επάνω στο προϊόν με χρωματική κωδικοποίηση. Το χρώμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαδρομή τηε 
ζώνης ασφαλείας όταν το σύστημα τοποθετείται με όψη προς τα εμπρός είναι το κόκκινο και όταν τοποθετείται με 
όψη προς τα πίσω είναι το μπλε. Τα ίδια χρώματα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται στις ετικέττες επάνω στη 
διάταξη που απεικονίζει τους τρόπους χρήσης. 

Η κάθε μία από τις χωριστές διαδρομές των τμημάτων του κάτω μέρους και του ώμου της ζώνης ασφαλείας πρέπει να 
διακρίνονται επάνω στο προϊόν με χρωματική κωδικοποίηση ή και λέξεις. 


Η σήμανση που ορίστηκε πιο πεινώ (παράγρειψος 4.3.) πρέπει να είναι ορατή με το σύστημα συγκρόπησηε στο όχημα 
Για τα συστήματα συγκράτησης ομάδας 0, η σήμανση αυτή πρέπει επίσης να είναι ορατή με το παιδί στο σύστημα 
συγκράτησης./14/ 


4.4. Τα συστήματα συγκράτησης με όψη προς τα πίσω πρέπει να έχουν μία μόντμα προσαρτημένη ετικέττα. ορατή 
στη θέση που έχει εγκατασταθεί, με την προειδοποίηση: 


ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καθίσματα επιβατών 
_εξοπλισμένα με αερόσακκους 


Η επιγραφή αυτή πρέπει να είναι στη γλώσσα της χώρας όπου πουλ.ιέτοα το σύστημα συγκράτηση:. 

4.5. Στην περίπτωση συστημάτων συγκράτησης παιδιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και με όψη προς τα 
εμπρός και με όψη προς τα πίσω, πρέπει να περιλ.ηφθούν οι λέξεις: « 


ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ. 


(Συμβουλευτείτε τις οδηγίες)» /14/ 
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5 ΕΓΚΡΙΣΗ 

5.1. Κάθε δείγμα που υποβάλλεται για έγκριση σύμφωνα με τις πιό πάνω παραγράοους 3.2.2. και 3.2.3 πρέπει να 
ικανοποιεί τις προδιαγραφές που παρατίθενται στις παραγράφους 6 μέχρι δ αυτού του Προτύπου από κάθε άποφη, για 
να χορηγηθεί έγκριση. 

5.2. Σε κάθε εγκριμένο τύπο πρέπει να εκχωρείται ένας αριθμός έγκρισης. Τα δύο πρώτα νηοία του (προς το παρόν γο 
03 αντιστοιχεί στη σειρά τροποποιήσεων 03 που τέθηκε σε ισχύ στις 1995 - 09 - 12) πρέπει να δείχνουν τη σειρά 
τροποποιήσεων που ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες σημαντικές τεχνικές τροποποιήσεις που έγιναν στο Πρότυπο το 
καιρό έκδοσης της έγκρισης. Το ίδιο Συμβαλλόμενο Μέρος '* δεν πρέπει να εκχωρεί τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο 
συστήματος συγκράτησης παιδιών που καλύπτεται από αυτό το Πρότυπο. /4/ 

5.3. Στα Μέλη που εφαρμόζουν το Πρότυπο αυτό πρέπει να κοινοποιείται ανακοίνωση έγκρισης ή άρνησης έγκρισης 
ενός συστήματος συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, μέσω ενός εντύπου που είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος I αυτού του Προτύπου και ενός σχεδίου του συστήματος συγκράτησης παιδιών, που 
χορηγείται από αυτόν που υποβέύ-λει την αίτηση για έγκριση σε μέγεθος που δεν υπερβαίνει το Α4 (210 χ 297 πιπι) ή 
διπλωμένο στο μέγεθος εκείνο και σε κατάλληλη κλίμακα 

5.4. Εκτός των σημάτων που περιγράφονπαι στο πιό πάνω Κεφάλαιο 4. πρέπει να είναι έχουν τοποθετηθεί σε 
κατάλληλο χώρο κάθε συστήματος συγκράτησης παιδιών που συμμορφώνεται με ένα τύπο που έχει εγκριθεί 
σύμοωνα με το Πρότυπο αυτό και οι εξής λεπτομέρειες : 

5.4.1. Ένα διεθνές σήμα έγκρισης που αποτελείται από: 

5.4.1.1. Ένα κύκλο που περιβάλλει το γράμμα “Ε“ ακολουθούμενο από το διακριτικό αριθμό της χώρας που χορήγησε 
την έγκριση. 1 


5.4.1.2. Ένα αριθμό έγκρισης. 


5.4.2. Τα ακόλουθα πρόσθετα σύμβολα 

5.4.2.1. Τη λέξη (τις λέξεις) «ϋΝΙΥΈΚΕΑΙ.» («γενικός»), «ΚΕ5ΤΚΚΠΈΟ» (« περιορισμένος»), «5ΕΜΙ- 
ϋΚΐνΕΚ5ΑΕ» («μερικός») ή «\ΈΗΙ(ΙΣΕ 5ΡΕ(ΙΙΡΙΟ» («ειδικού οχήματος») ανάλογα με την κατηγορία του 
συστήματος συγκράτησης. 

5.4.2.2. Το εύρος μάζας για την οποία έχει σχεδιαστεί το σύστημα συγκράτησης παιδιών, συγκεκριμένα: λιγότερο από 

10 λς. λιγότερο από 13 Κ§. 9 - 18 λς. 15 - 25 λρ. 22 - 36 λιγότερο από 18 έ§. 9-25 15 - 36 λιγότερο από 

25 λς. 9-36 λιγότερο από 36 

5.4.2.3. Το σύμβολο “Υ" στην περίπτωση ενός συστήματος που περιέχει ένα διχαλωτό ιμάντα, σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του συμπληρώματος 3 στη σειρά 02 των τροποποιήσεων στον Κανονισμό 44.77/ 

5.4.2.4. Το σύμβολο “5“ στην περίπτωση ενός “ Συστήματος συγκράτησης παιδιών· με ειδικές ανάγκες"./14/ 

5.5. Στο Παράρτημα 2 του Προτύπου αυτού παρατίθεται ένα παράδειγμα της διευθέτησης του σήματος έγκρισης. 


*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Βλέπε την υποσημείωση 1 της παραγράφου 5.4.1.1. 

1 1: Γερμανία, 2: Γαλλία, 3: Ιταλία, 4: Ολλανδία, 5: Σουηδία, 6: Βέλγιο, 7: Ουγγαρία, 8: Δημοκρατία της Τσεχίας, 9: Ισπανία, 10: 
Γιουγκοσλαβία, 11: Ηνωμένο Βασίλειο, 12: Αυστρία, 13: Λουξεμβούργο, 14: Ελβετία, 15: κενό, 16: Νορβηγία, 17: Φινλανδία, 18: 
Δανία, 19: Ρουμανία, 20 : Πολωνία, 21 : Πορτογαλία, 22: Ρωσική Συνομοσπονδία, 23. Ελλάς, 24: κενά, 25: Κροατία, 26: Σλοβενία 
και 27: Σλοβακία. Επόμενοι αριθμοί πρέπει να εκχωρούνται σε άλλες χώρες με τη χρονολογική σειρά με την οποία κυρώνουν τη 
Συμοωνία που αφορά την Υιοθέτηση Ομοιόμορφων Συνθηκών Έγκρισης και Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Έγκρισης για Εξοπλισμό 
Οχημάτων με Κινητήρα και Μερών ή με την οποία προσχωρούν στη Συμφωνία, και ο αριθμός που έτσι εκχωρείται πρέπει να 
κοινοποιείται από το Γενικό Γραμματεα των Ηνωμένων Εθνών στα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συμφωνία. 
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5.6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο 5.4. πρέπει να είναι σαοώς αναγνώσιμα και ανεξίτηλα 
και μπορεί να τοποθετούνται είτε μέσω μιας ετικέττας είτε με άμεση σήμανση. Η ετικέττα ή η σήμανσή πρέπει να 
είναι ανθεκτικές στη φθορά 

5.7. Οι ετικέττες που αναφέρονται στην πιό πάνω παράγραφο 5.6. μπορεί να εκδίόοιταα είτε από την Αρχή που 
χορήγησε την έγκριση είτε, με την προϋπόθεση της έγκρισης της Αρχής, από τον κατασκευαστή. 

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

6.1. Τοποθέτηση και ασφάλιση στο όχημα 

6.1.1. Η χρήση των συστημάτων συγκράτησης παιδιών των κατηγοριών «γενική» «μερική» και «περιορισμένη» 
επιτρέπεται στην μπροστινές και πίσω θέσεις καθισμάτων αν τα συστήματα συγκράτησης είναι τοποθετημένα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. /14/ 

6.1.2. Η χρήση των συστημάτων συγκράτησης παιδιών της κατηγορίας “ειδικού οχήματος" επιτρέπεται σε όλες τιε 
θέσεις καθισμάτων και επίσης στο χώρο αποσκευών αν τα συστήματα συγκράτησης είναι τοποθετημένα σύμωωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην περίπτωση ενός συστήματος συγκράτησης με όψη προς τα πίσω, η σχεδίαση 
πρέπ&ι να εξασφαλίςει ότι διατίθεται υποστήριγμα για το κεφάλι του παιδιού οποτεδήποτε το σύστημα συγκράτησης 
είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. /14/. 

6 - 1 · 3 · Σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να ασφαλίζεται στο 
σκελετό του οχήματος ή στο σκελετό του καθίσματος του οχήματος ωε εεήε: 

6.1.3.1. Για τις κατηγορίες «γενική» και «περιορισμένη» μόνο μέσω μιας ζώνης ασσαλείας για ενήλικεε (με ή χωρίς 
αναβολέα) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού με αριθμό 16 (ή ισοδύναμου) προσαρμοσμένη:: στις 
αγκυρώσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού με αριθμό 14 (ή ισοδύναμου). /14/ 

6.1.3.2. Για την κατηγορία «μερική» μέσω των κατώτερων αγκυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό με αριθμό 
14 και πρόσθετων αγκυρώσεων που ικανοποιούν τη Σύσταση του Παραρτήματος 11 αυτού του Προτύπου. 

6.1.3.3. Για την κατηγορία «ειδικού οχήματος» μέσω των αγκυρώσεων που έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή 
του οχήματος ή τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών. 

6.1.3.4. Στην περίπτωση ιμάντων συγκράτησης του παιδιού ή ιμάντα στερέωσης συστήματος συγκράτησης παιδιών 
που χρησιμοποιεί τις αγκυρώσεις ζώνης στις οποίες ήδη έχουν προσαρμοστεί μία ζώνη ασφαλείαε* για ενήλικεε ή 
ζώνες, η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει ότι: 

- Η αποτελεσματική θέση της αγκυρχοσης της ζώνης για ενήλικες είναι ως έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού με αριθμό 14 ή ισοδύναμου. 

- Η αποτελεσματική λειτουργία σποιουόήποτε από τους δύο μηχανισμούς δεν παρεμποδίζεται από τον άλλο. 

Οι πόρπες του συστήματος για ενήλικες και του πρόσθετου συστήματοε δεν πρέπει να είναι εναλλάξιιιεε μεταξύ 
τους. 

-την περίπτωση διατάξεων συγκράτησης παιδιών που χρησιμοποιούν ράβδους ή πρόσθετους μηχανισμούς 
προσαρτημένους στις αγκυρώσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 14. που μετακινούν την 
αποτελεσματική θέση αγκυρκυσης εκτός του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 14, πρέπει να εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα σηριεία' 

* Τέτοιες διατάξεις θα εγκρίνονται μόνο ως διατάξεις «μερικές» ή «ειδικού οχήματος». 

- Η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του Παραρπήματοε 11 αυτού του Πριοτύπου στη ράβδο και 

τις συνδέσεις. Γ\ 
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- Η ράβδος θα περιλαμβάνεται στη δυναμική δοκιμή, με το φορτίο να εοαρμόζεται στη μεσαία θέση και τη ράβδο και 
τη μεγαλύτερη επέκτασή της. αν είναι ρυθμιζόμενη. 

- Η αποτελεσματική θέση και λειτουργία οποιασδήποτε αγκύρωσης για ενήλικες με την οποία η ράβδος είναι 
στερεωμένη δεν πρέπει να καταστρέφεται. /6/ 

6.1.4. Ενα μαξιλάρι ανύψωσης πρέπει να συγκροτείται με μία ζώνη ασφαλείας για ενήλικες ή με χωριστό μέσον. /14/ 

6.1.5 Ο κατασκευαστής του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι η τοξικότητα των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή των συστημάτων συγκράτησης και είναι προσιτά στο συγκροτούμενο 
παιδί συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα μέρη του Προτύπου ΟΕΝ για την Ασφάλεια των παιχναδιών, Μέρος 3 ( 
Ιούνιος 1982) 2 . Η δοκιμή για την επαλήθευση της ισχύος της δήλωσης μπορεί να διεξάγεται κατά την κρίση τηε 
Αρχής που εκτελεί τις δοκιμές. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις συγκράτησης των ομάδων II και 


6.1.6. Ο κατασκευαστής του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι η ειχολεκτότητα των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του συστήματος συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα μέρη της 
κωδικσποιημένης Απόφασης για την Κατασκευή των Οχημάτων της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (Κ.Ε.3) 
(έγγραφο ΤΚΑΝ5/501ΑνΡ29/78. παράγραοος 1.42). Δοκιμές που επαληθεύουν την ισχύ της δήλωσηε μπορεί να 
διεξάγονται κατά την κρίση της Αρχής που εκτελεί τις δοκιμές. ΙΑ! 

6.1.7. Για το σκοπό της έγκρισης ως προς το Πρότυπο αυτό συστημάτων συγκράτησης παιδιών με όψη προς τα πίσω, 
που υποστηρίζονται από το ταμπλώ του αυτοκινήτου, υποτίθεται ότι το ταμπλώ είναι επαρκώς άκαμπτο./14/ 

6.1.8. Στην περίπτωση συστημάτων συγκράτησης παιδιών της «γενικής» κατηγορίας, το κύριο σημείο αναφοράς 
φορτίου μεταξύ του συστήματος συγκράτησης και της ζώνης ασφαλείας για ενήλικες δεν πρέπει να είναι λιγότερο 
από 150 πιχη από τον άξονα Ογ όταν μετριέται με το σύστημα συγκράτησης παιδιών στον πάγκο δυναμικής δοκιμής. 
Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις διαμορφώσεις ς ρύθμισης. /14/ 

6.1.9. Το μέγιστο μήκος της ζώνης για ενήλικες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασφαλίσει ένα σύστημα 
συγκράτησης παιδιών της «γενικής» κατηγορίας στον πάγκο δυναμικής δοκιμής ορίζεται στο Παράρτημα 13 αυτού 
του Προτύπου. Το ανδρείκελο δεν πρέπει να εγκαθίσταται, εκτός αν η σχεδίαση του συστήματος συγκράτησης είναι 
τέτοια που η εγκατάσταση του ομοιώματος θα αύξανε το μήκος της χρησιμοποιημένης ζώνης. Με το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών στην εγκατεστημένη θέση δεν πρέπει να υπάρχει ένταση στη ζώνη εκτός από αυτήν που 
ασκείται από τον πρότυπό αναβολέα, όπου είναι προσαρμοσμένος. Όπου χρησιμοποιείται η ζώνη με αναβολέα 
(αυτόματη ζώνη), η συνθήκη αυτή πρέπει να ικανοποιείται όταν παραμένουν τουλάχιστον 150 ππη ζώνης στη 
μπομπίνα/14/ 

6.2. Διαμόρφωση 

6.2.1. Η διαμόρφωση του συστήματος συγκράτησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε: 

6.2.1.1. Το σύστημα συγκράτησης να παρέχει την απαιτούμενη προστασία σε οποιαδήπστε επιθυμητή θέση του. ΙΑ! 

Στα «συστήματα συγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες» τα πρωτεύοντα μέσα συγκράτησης πρέπει να παρέχουν 
την απαιτούμενη προστασία σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση του συστήματος συγκράτησης, χωρίς τη χρήση των 
πρόσθετων διατάξεων συγκράτησης που μπορεί να υπάρχουν. /14/ 

6.2.1.2. Το παιδί να τοποθετείται και να απομακρύνεται εύκολα και γρήγορα Στην περίπτωση ενός συστήματος 
συγκράτησης παιδιών στο οποίο το παιδί συγκροτείται μέσω μιας ζώνης ιμάντα χωρίς αναβολέα κάθε δεσμός ώμου 
και^ζώνη δύο σημείων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κίνησης το ένα σχετικά με το άλλο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.1.4. /3/ Π!. Για τα «συστήματα συγκράτησης παιδιών με ειδικές 
ανάγκες» αναγνωρίζεται ότι οι πρόσθετες διατάξεις συγκράτησης θα περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία ένα παιδί 


* Η προμήθεια του Προτύπου ΟΕΝ μπορεί να γίνει μέσω του ΕΛΟΤ 
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μπορεί να τοποθετείται και να απομακρύνεται. Εντούτοις. οι πρόσθετες διατάζεις πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε 
να απελευθερώνουν όσο είναι δυνατόν γρήγορα 

6.2.1.3. Η ρύθμιση του συστήματος συγκράτησης στην επικλ.ινή θέση, αν είναι δυνατόν, να εκτελείται χωρίς 
χειροκίνητη επαναρρύθμιση των ιμάντων. Απαιτείται μια εκούσια ενέργεια με το χέρι προκειμένου να τεθεί το 
σύστημα συγκράτησης στην επικλινή θέση. 

6.2.1.4. Το σύστημα συγκράτησης ομάδας 0, (5* και I πρέπει να κρατά το παιδί έτσι τοποθετημένο ώστε να παρέχει 
την απαϊτούμενη προστασία ακόμη και όταν το παιδί κοιμάται. /4/ /14/. 

6.2.1.5. Για να εμποδιστεί το γλίστρημα προς τα κάτω, είτε λόγω πρόσκρουσης είτε λόγω ανησυχίας, σε όλα τα 

συστήματα συγκράτησης ομάδας I με όψη προς τα εμπρός που περιλαμβάνουν ένα σύστημα ζώνης πλήρους 
πρόσδεσης πρέπει να απαιτείται ένας διχαλωτός ιμάντας . Με τον διχαλωτό ιμάντα συνδεμένο και στη μακρύτερη 
θέση του αν είναι ρυθμιζόμενος, δεν πρέπει να είναι δυνατόν να ρυθμιστεί ο ιμάντας δύο σημείων ώστε να βρίσκεται 
πάνω από τη λεκάνη του ομοιώματος των 9 λς ή αυτού των 15 /14/ 

6.2.2. Για τις ομάδες I, II και III, όλοι οι μηχανισμοί συγκράτησης που χρησιμοποιούν μία «ζώνη δύο σημείων» 
πρέπει να οδηγούν απόλυτα τη «ζώνη δύο σημείων» ώστε να διασφαλίζεται ότι τα φορτία που μεταδίδονται από τη 
«ζώνη δύο σημείων» μεταδίδονται μέσω της λεκάνης. /4//14/ 

6.2.3. Όλοι οι ιμάντες του συστήματος συγκράτησης πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένοι ώστε να μην μπορούν να 
προ καλούν ταλαιπωρία στο χρήστη σε κανονική χρήση ή να σχηματίζουν μία επικίνδυνη διαμόρφωση. Η απόσταση 
μεταξύ των ιμάντων ώμου στη περιοχή του λαιμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το πλάτος του λαιμού του 
κατάλληλου ανδρεικέλου./6/ 

6.2.4. Η συναρμολόγηση δεν πρέπει να υποβάλλει τα αδύνατα μέρη του σώματος του παιδιού (κοιλιά, καβάλας κ,λ.π.) 
σε υπερβολικές πιέσεις. Η σχεδίαση πρέπει να είναι είναι τέτοια ώστε τα φορτία συμπίεσης να μην επιβάλλονται στην 
κορυφή του κεφαλαού του παιδιού στην περίπτωση σύγκρουσης./4/ 

Επεξηγηματική σημείωση: 

Αυτό πρέπει να αξιολογείται με εξέταση των αποτελεσμάτων του φιλμ υψηλές ταχύτητας όπου η ορατή διείσδυση στη 
κοι/Λά οποιουδήποτε μέρους του συστήματος συγκράτησης ή το ανέβασμα οποιοσδήποτε ζώνης δύο σημείων πάνω στο 
στήθος, πρέπει να αποτελεί αστοχία. (Το γύρισμα του ομοιώματος έξω από τον ιμάντα ώμου πριν από το σημείο 
μέγιστης μετακίνησης πρέπει το ίδιο να θεωρείται ως αστοχία, αλλά με αίτηση του κατασκευαστή μπορεί να διεξάγονται 
δύο ακόμη δοκιμές με το κατάλληλε) ομοίωμα. Όλες οι απαιτήσεις δοκιμής πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως κατά τη 
διάρκεια αυτών των δοκιμών.)/6· 

6.2.4.1. Ζώνες σχήματος Υ μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε συστήματα συγκράτησης παιδιών με ουη προς τα 
πίσω. Π! 


6.2.5. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο και εγκατεστημένο ώστε: 


6.2.5.1. Να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού ή άλλεαν επιβατών του οχήματος από μυτερά άκρα ή προεξοχές 
(πχ όπως ορίζονται στον Κανονισμό 21). 

6.2.5.2. Να μην παρουσιάζει κοφτερές κόψεις ή προεξοχές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα καλ.ύμματα των 
καθισμάτων του οχήματος ή στα ρούχα των επιβατών. 

6.2.5.3. Να μην υποβάλλει τα αδύνατα μέρη του σώματος του παιδιού (κολιό, καβαλ,ος κλ.π.) σε συμπληρωματικές 
δυνάμεις λόγω αόρανείας τις οποίες προκαλεί. 

6.2.5.4. Να διασφαλίζεται ότι τα άκαμπτα μέρη του δεν παρουσιάζουν κοφτερές κόψεις που μπορούν να γδάρουν τους 
ιμάντες στα σημεία που είναι σε επαφή με αυτούς. 
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6.2.6. Οποιοδήποτε μέρος που κατασκευάζεται διαχωριζόμενο, ώστε να είναι δυνατόν εξαρτήματα να στερεώνονται 
και να αποσπώνται. πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, οποιοσδήποτε 
κίνδυνος λανθασμένης συναρμολόγησης και χρήσης. Μηχανισμοί που ασφαλίζουν τις ζώνες ασωαλείας για ενήλικε;, 
αν υπάρχουν, πρεπει να είναι στερεωμένοι μόνιμα στο σύστημα συγκράτησης για το οποίο προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν./7/ 

«Συστήματα συγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες» μπορεί να έχουν πρόσθετες διατάζεις συγκράτησης. Αυτέ; 
πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος λανθασμένης συναρμολόγηση; και τα 
μέσα απελευθέρωσής τους ως και ο τρόπος λειτουργίας να είναι άμεσα προφανής σε περίπτωση ανάγκη; σ' ένα 
σωτήρα/14/ 

6.2.7. Οπου ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών που προορίζεται για την ομάδα I, την ομάδα II και τις ομάδες I και II 
σε συνδυασμό, περιλαμβάνει μία πλάτη καθίσματος, το εσωτερικό ύψος της τελευταίας, προσδιορισμένης σύμφωνα 
με το διάγραμμα του Παραρτήματος 12. δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 500 πυη,/4/ 

6.2.8. Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αναβολείς αυτόματης ασοάλισης ή ασφαλιζόμενοι αναβολείς έκτακτης 
ανάγκης. 

6.2.9. Στους μηχανισμούς που προορίζονται για χρήση στην ομάδα I. δεν πρέπει να είναι δυνατόν στο παιδί να 
χαλαρώσει εύκολα εκείνο το μέρος του συστήματος που συγκρατεί τη λεκάνη αφού έχει τοποθετηθεί το παιδί. 
Οποιαδήποτε διάταξη που είναι σχεδιασμένη για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να είναι μόνιμα προσαρτημένη στο 
σύστημα συγκράτησης παιόιών./7/ 

6.2.10. Ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών μπορεί να είναι σχεδιασμένο για χρήση σε περισσότερες από μία ομάδες 
μάζας ή και από περισσότερα από ένα παιδιά με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
που έχουν τεθεί για κάθε από μία από τις ομάδες που έχουν σχέση. Ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών της «γενικής» 
κατηγορίας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις εκείνης της κατηγορίας για όλε; τις ομαδε; μάζα; για τι; οποίε; έχει 
εγκριθεί./14/’ 

6.2.11. Συστήματα συγκράτησης παιδιών με αναβολέα Στην περίπτωση ενός συστήματος συγκράτηση; παιδιών που 
περιλαμβάνει ένα αναβολέα, ο αναβολέας πρεπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πιό κάτω παραγράφου 7.2.3. /4/ 

6.2.12. Στην περίπτωση των μ ας ιλ αριών ανύψωσης πρέπει να εξετάζεται η ευκολία με την οποία οι ιμάντες και η 
γλώσσα μιας ζώνης ασφαλείας για ενήλικες περνά μέσα από τα σταθερά σημεία Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μαξιλάρια 
ανύιι/ωσης που είναι σχεδιασμένα για τις μπροστινές θεσεις αυτοκινήτων, που μπορεί να έχουν μακριά ημιάκαμπτα 
μπαστούνια Η σταθερή πόρπη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να περνά μέσα από τα σταθερά σημεία των μαξιλαριών 
ανύιι/ωσης ή να επιτρέπει μία θέση ζώνης τελείως διαφορετική από αυτήν του βαγονέτου δοκιμής/6/ 

6.2.13. Αν το σύστημα συγκράτησης παιδιών είναι σχεδιασμένο για περισσότερα από ένα παιδιά κάθε σύστημα 
συγκράτησης πρέπει να είναι τελείως ανεςαρτητο όσον αφορά τη μεταφορά φορτίου και τις ρυθμίσεις./14/ 

6.2.14. Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε οι συνθήκε; χρήσης (πίεση, 
θερμοκρασία, υγρασία) να μην έχουν καμιά επίδραση στην ικανότητα συμμόρφωσή; του; με τις απαιτήσει; αυτού 
του Προτύπου./16/ 

7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

7.1. Διατάξεις που εφαρμόζονται στο συναρμολογημένο σύστημα συγκράτησης 

7.1.1. Αντοχή σε διάβρωση 

7.1.1.1. Ένα πλήρες σύστημα συγκράτησης παιδιών, ή τα μέρη του που υπόκεινται σε διάβρωση, πρέπει να 
υποβάλλονται στη δοκιμή διάβρωσης που προδιαγράφεται στην παρακάτω παράγραφο 8.1.1. 
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7.1.1.2. Μετά τη δοκιμή διάβρωσης όπως περιγράφεται στις παραγράφους 8.1.1.1 κέα 8.1.1.2.. δεν πρέπει να είναι 
ορατά από ένα εςειδικευμένο παρατηρητή σημεία φθοράς και εμφανούς διάβρωσης που μπορεί να παραβλάψουν την 
ορθή λειτουργία του συστήματος συγκράτησης παιδιών. 

7.1.2. Απορρόφηση ενέργειας 

7.1.2.1. Σε όλες τις διατάξεις με πλάτη πρέπει να υπάρχουν εσωτερικές επιφάνειες, οι οποίες ορίζονται στο 
Παράρτημα 18 αυτού του Προτύπου, που να περιλαμβάνουν υλικό με μέγιστη επιτάχυνση κορυφής λιγότερο από 60 § 
όταν μετριούνται σύμφωνα με το Παράρτημα 17 αυτού του Προτύπου. /14/ 

7.1.3. Αναποδογύρισμα 

7.1.3.1. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να δοκιμάζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.1.2. Το 
ανδρείκελο δεν πρέπει να πέσει έξω από τη διάταξη και όταν το κάθισμα δοκιμής βρίσκεται στην ανάποδη θέση, το 
κεοάλι του ανδρεικέλου δεν πρέπει να μετακινηθεί περισσότερο από 300 πυτι από την αρχική του θέση σε κάθετη 
διεύθυνση ως προς το κάθισμα δοκιμής. 

7.1.4. Δυναμική δοκιμή 

7.1.4.1. Γενικά 

Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να υπόκειται σε μία δυναμική δοκιμή σύμφωνα με την πιο κάτω 
παράγραφο 8.1.3. 

7.1.4.1.1. Συστήματα συγκράτησης παιδιών των κατηγοριών «γενική», «περιορισμένη» και «μερική» πρέπει να 
δοκιμάζονται στο βαγονέτο δοκιμής μέσω του καθίσματος δοκιμής που προδιαγράφεται στο Παράρτημα 5 και 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.3.1./14/ 

7.1.4.1.2. Συστήματα συγκράτησης παιδιών της κατηγορίας «ειδικού οχήματος» πρέπει να δοκιμάδονται με κάθε 
μοντέλο οχήματος για το οποίο προορίζεται το σύστημα συγκράτησης παιδιών. Κ Τεχνική Υπηρεσία που είναι 
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της δοκιμής μπορεί να μειώσει τον αριθμό των δοκιμαζόμενων μοντέλων οχημάτων αν 
δεν διαφέρουν πολύ ως προς τα σημεία που αναρέρονται στην παράγραφο 7.1.4.1.2.3. Το σύστησα συγκράτησης 
παιδιών μπορεί να δοκιμάζεται με ένα από τους εξής τρόπους: /14/ 

7.1.4.1.2.1. Σε ένα πλήρες όχημα όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3.3./14/ 

7.1.4.1.2.2. Σε ένα κέλυοος οχήματος επάνω στο βαγονέτο δοκιμής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.1.3.2.. 
ή/14/ 

7.1.4.1.2.3. Σε επαρκή μέρη του κελύοους του οχήματος που είναι αντιπροσωπευτικά του σκελετού του οχήματος και 
των επιφανειών πρόσκρουσης. Αν το σύστημα συγκράτησης παιδιών προορίζεται για χρήση στο πίσω κάθισμα αυτά 
πρέπει να περιλαμβάνουν το πίσω μέρος του εμπρός καθίσματος, το πίσω κάθισμα το δάπεδο, τις κολώνες Β και Ο 
κα την οροφή. Αν το σύστημα συγκράτησης παιδιών προρίζεται για χρήση στο εμπρός κάθισμα τα μέρη πρέπει να 
περιλαμβάνουν το ταμπλώ, τις κολώνες Α. τον ανεμοθώρακα οποιουσδήποτε μοχλούς ή κουμπιά τοποθετημένα στο 
δάπεδο ή σε μια κονσόλα το εμπρός κάθισμα το δάπεδο και την οροφή. Επιπλέον, αν το σύστημα συγκράτησης 
παιδιών προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με μία ζώ\η ασφαλείας για ενήλικες, τα μέρη πρέπει να περιλαμβάνουν 
την (τις) κατάλληλη (ες ) ζώνη (ες). Η Τεχνική Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της δοκιμής μπορεί να 
επιτρέψει να εξαιρεθούν μέρη αν βρίσκονται ότι είναι περιττά Κ δοκιμή πρέπει να γίνεται όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 8.1.3.2. /14/ 

7· 14.1.3. Η δυναμική δοκιμή πρέπει να εκτελείται σε συστήματα συγκράτησης παιδιών που δεν έχουν υποβληθεί 
προηγουμένως σε φόρτιση. 


7.14.1.4. Κατά τη διάρκεια των δυναμικών δοκιμών, δεν πρέπει να σπάσει κανένα μέρος του συστήματος 
συγκράτησης παιδιών που βοηθά να διατηρηθεί το παιδί στη θέση ούτε πρέπει να ελευθερωθούν πόρπες ή το σύστημα 
ι ασφάλισης ή το σύσάήιια μετατόπισης. 
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7.1.4.1.5. Στην περίπτωση του «μη ενσωματωμένου τύπου» η ζώνη καθίσματος που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι η 
;.ρότυπη ζώ\η και οι γωνιές στηρίγματος αγκύρωσης \·α είναι όπως προδιαγράφονται στο Παράρτημα 13 του 
Προτύπου αυτού./4/'. Αυτό δεν εοαρμόζεται στις εγκρίσεις «ειδικού οχήματος» όπου πρέπει να χρησιμοποιείται η 
πραγματική ζώνη του οχήματος./14/ 

/. 1.4.1.6. Αν ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών «ειδικού οχήματος» εγκαθίσταται στο χώρο πίσω από τις πίσω 
θεσεις καθισμάτων ενηλίκων με όψη προς τα εμπρός (π.χ. στο χώρο αποσκευών»), πρέπει να γίνεται μία δοκιμή" με το 
μεγαλύτερο ομοίωμα (ομοιώματα) σε ένα πλήρες όχημα όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3.3.3. Οι άλλες 
δοκιμές περιλαμβάνοντας τη συμμόρφωση της παραγωγής μπορούν να γίνονται όπως προδιαγράφονται στην 
παράγραφο 8.1.3.2, αν έτσι επιθυμεί ο κατασκευαστής./14/ 

7.1.4.1.7. Στην περίπτωση ενός «συστήματος συγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες» κάθε δυναμική δοκιμή που 
προοιαγράφεται στο Πρότυπο αυτό για κάθε ομάδα μάζας πρέπει να εκτελείται δύο φορές: Αρχικά χρησιμοποιώντας 
τα πρωτεύοντα μέσα συγκράτησης και έπειτα, με όλες τις διατάζεις συγκράτησης σε χρήση. Στις δοκιμές αυτές 
'ώέπει να δίνεται ειδική προσοχή στις απαιτήσεις των παραγράφων 6.2.3 και 6.2.4714/ 

7-1.4.2. Επιτάχυνση στήθους 3 /5/ 

/.1.4.2.1. Η επιτάχυνση στήθους που προκύπτει δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 55 « εκτός κατά τη διάρκεια περιόδων 
των οποίων το άθροισμα δεν·· υπερβαίνει τά 3 ηι$./4/ 

7.Ι.4.2.2. Η κάθετη συνιστώσα της επιτάχυνσης από την κοιλιά προς το κεφάλι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 % 
&κτός κατά τη διάρκεια περιόδων των οποίων το άθροισμα δεν υπερβαίνει τα 3 πιε. 

7.Ι.4.3. Διείσδυση κοιλιακής χώρας 4 /5/ 

7.1.4. ο.Ι. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3 του Παραρτήματος 8. δεν 
πρέπει να υπάρχουν ορατά σημεία διείσδυσης στο πήλινο πρόπλασμα της κοιλιάς που προκαλούνται από οποιοδήποτε 
μέρος της διάτασης συγκράτησης. 

Επεξηγηματική σημείωση: 

Ορατά σημεία διείσδυσης σημαίνει διείσδυση στο πρόπ/,ασμα της προσθήκης κοιλιακής χώρας (κάτω από πίεση από το 
σύστημα συγκράτησης) αλλά όχι κάμψη του προζ/.άσματος χωρίς συμπίεση σε οριζόντια διεύθυνση όπως για παράδειγμα ■ 
προκαλείται από απλή κάμψη της σπονδυ/ακής στήλες. βλέπε επίσης την ερμηνεία της παραγράφου 6.2.4./6 

7.1.4.4. Μετατόπιση ανδρεικέλου 

7.Ι.4.4.Ι. Συστήματα συγκράτησης παιδιών των κατηγοριών “γενική”, “περιορισμένη” και “μερική”: II 4/ 

7.1.4.4.1.1. Συστήματα συγκράτησης παιδιών των Ομάδων I. Π και ΙΠ με όνι/η προς τα εμπρός: Το κε©άλι του 
ανδρείκελου οεν πρεπει να περνά πέρα από τα επίπεδα ΒΑ και ΟΑ όπως ορίζονται στο πιο κάτω σχήμα 1.714/ 


3 Τα όρια επιτάχυνσης στήθους δεν εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείται το ανδρείκελο “ νεογέννητου" καθώς δεν περιέχει όργανα 

μέτρησης. - 

4 Το ανδρείκελο -νεογέννητου” δει· είναι εφοδιασμένο με οποιαόηποτε προσθήκη κοιλιακής χώρας. Επομένως μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ^νο υποκειμενική ανάλυση ως οδηγός για τη διείσδυση κοιλιακής χώρας. 
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Διαστάσεις σε ιηπι 



Σχήμα 1: Διευθέτηση για τη δοκιοη μιας διάταξης με όψη προς τα εμπρός 

7.1.4.4.1.2. Συστήματα συγκράτησης παιδιών των Ομάδων 0. 0- και I με όψη προς τα πίσω: /14/ 

7.1.4.4.1.2.1. Συστήματα συγκράτησης παιδιών που υποστηρίζονται από το ταμπλώ: Το κεφάλι του ανδρεικέλου 
δεν πρέπει να περνά πέρα από τα επίπεδα ΑΟ και Οετ, όπως ορίςονται στο πιο κάτω σχήμα 2. /I-/ 



Σχήμα 2: Διευθέτηση για τη δοκιμή μιας διάταςης με όψη προς τα πίσω 

7.1.4.4.1.2.2. Συστήματα συγκράτησης παιδιών της ομάδας 0 που δεν υποστηρίζονται από το ταμπλώ και 
ενθέμια βρεφών : Το κεφάλι του ανδρεικέλου δεν πρέπει να ξεπερνά τα επίπεδα ΑΒ, ΑΟ και ΟΕ, όπως Φαίνονται στο 
πιο κάτω σχήμα 3.714/ 




ΦΕΚ 943 
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7.1.4.4.1.2.3. Συστήματα συγκράτησης παιδιών των ομάδων 0+ και I που δεν υποστηρίζονται από το ταμπλώ: Τα 
συστήματα συγκράτησης παιδιών δεν πρεπει να βρεθούν σε επαοή με τη ράβδο των 100 ιππι./14/ 

7.1.4.4.2. Συστήματα συγκράτησης παιδιών της κατηγορίας «ειδικού οχήματος»: 'Οταν δοκιμάζονται σε ένα πλήρες 
όχημα ή ένα κέλυφος οχήματος, το κεφάλι δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με οποιοδήποτε μέρος του οχήματος. 
Εντούτοις, αν υπάρχει επαοή, η ταχύτητα πρόσκρουσης του κεφαλιού πρέπει να είναι λιγότερο από 24 Ιαπ/ΐι και το 
μέρος που ήρθε σε επαφή πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δοκιμής απορρόφησης ενέργειας που καθορίζονται 
στο Παράρτημα 4 του Κανονισμού αρ. 21. Σε δοκιμές με πλήρη οχήματα πρέπει να είναι δυνατή η απομάκρυνση των 
ανδρεικέλων από το σύστημα συγκράτησης παιδιών μετά τη δοκιμή χωρίς τη χρηση εργαλείων.714/ 


7.2. Διατάζεις που εφαρμόζονται σε κάθε ένα εξάρτημα του συστήματος συγκράτησης 

7.2.1. Πόρπη 

7.2.1.1. Η πόρπη πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποκλείει κάθε δυνατότητα λανθασμένου χειρισμού. Αυτό 
σημαίνει, ιιεταόύ άλλων, ότι δεν πρέπει να είναι δυνατόν η πόρπη να αφεθεί σε μερικώς κλειστή θέση. 'Οταν η πόρπη 
είναι ασφαλισμένη, δεν πρέπει να είναι δυνατόν να αιταλλαγούν τα μέρη της πόρπης από απροσεξία. Κ πόρπη πρέπει 
να ασοαλίζει μόνο όταν όλα τα μέρη έχουν μπει στη θέση τους. Οποτεδήποτε η πόρπη είναι σε επαοή με το παιδί δεν 
πρέπει να είναι πιό στενή από το ελάχιστο πλάτος ιμάντα όπως προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 7.2.4.1.1. Η 
παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε συναρμολογήσεις ζώνης ήδη εγκριμένες σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΕ με 
αριθμό 16 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο Πρότυπο που ισχύει. 77/ 

Στην περίπτωση του « συστήματος συγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες» μόνο η πόρπη στο πρωτεύον μέσον του 
συστήματος συγκράτησης χρειάζεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 7.2.1.1. μέχρι και της 

7.2.1.1. συμπεριλαμβανομένης. 

7.2.1.2. Η πόρπη, ακόμη και όταν υπόκειται σε ένταση, πρέπει να παραμένει κλειστή σε οποιοδήποτε θέση. Ο 
χειρισμός και το πιάσιμό της πρέπει να είναι εύκολος. Πρέπει να είναι δυνατόν να ανοίξει πιέζοντας ένα κουμπί ή ένα 
παρόμοιο μηχανισμό. Η επιφάνεια στην οποία πρέπει να ασκείται αυτή η πίεση, στη θέση της στιγμής τη; 
απασφάλισης, πρέπει να είναι: 

- Για ενσωματωμένους μηχανισμούς, 4,5 επί με πλάτος όχι μικρότερο από 15 ιτιπι. 

- Για μη ενσωματωμένους μηχανισμούς, 2,5 ατι με πλάτος όχι μικρότερο από 10 ταπί. 

7.2.1.3. Η επιφάνεια του μηχανισμού απελευθέρωσης της πόρπης πρέπει να έχει κόκκινο χρώμα Κανένα άλλο μέρος 
της πόρπης δεν πρέπει να έχει αυτό το χρώμα 74/ 
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7.2.1.4. Το παιδί πρέπει να είναι δυνατόν να ελχυθερωθεί από το σύστημα συγκράτησης με ένα μοναδικό χειρισμό σε 
μία μοναδική πόρπη. Στις ομάδες 0 και (Η επιτρέπεται να μετακινείται το παιδί μαζί με διατάζεις όπως ένα σύστημα 
μεταοοράς βρέφους ή ενθέμιο βρέφους ή σύστημα συγκράτησης ενθέμιου βρέφους αν το σύστημα συγκράτησης 
παιδιών μπορεί να ελευθερωθεί με χειρισμό το πολύ δύο πορπών. /4/ /14/ 


7.2.1.4.1. Μία σύνδεση με συνδετήρα μεταξύ των ιμάντων ώμου μιας ζώνης πρόσδεσης θεωρείται ότι δει· 
συμμορφώνεται με την απαίτηση του μοναδικού χειρισμού που αναφέρεται στην πιό πάνω παράγραφο 7.2.1.4. /14/ 

7.2.1.5. Στις ομάδες II και III η πόρπη πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη ώστε το παιδί που κάθεται να μπορεί να την 
φτάσει. Επιπλέον, για όλες τις ομάδες, πρέπει να είναι έτσ τοποθετημένη ώστε ο σκοπός της και ο τρόπος λχιτουργίας 
να είναι αμέσως προφανής σε ένα σωτήρα σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Επεξηγηματική σημείωση: 

Η πρώτη πρόταση π).ηρούται αν το χέρι του ομοιώματος μπορεί να φθάσει τη\ πόρπη. 

7.2.1.6. Το άνοιγμα της πόρπης πρέπει να καθιστά δυνατή τη μετακίνηση του παιδιού ανεξάρτητα από το «κάθισμα», 
το «υποστήριγμα καθίσματος» ή το «σύστημα προστασίας πρόσκρουσης», αν είναι τοποθετημένα και αν η διάταξη 
περιλαμβάνει ένα διχαλωτό ιμάντα αυτός πρέπει να ελευθερώνεται με τον χειρισμό της ίδιας πόρπης. 

7.2.1.7. Η πόρπη πρέπει να είναι ικανή να αντέχει επανειλλημένους χειρισμούς και πριν τη δυναμική δοκιμή που 
προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3.. πρέπει να υποστεί μία δοκιμή που περιλααβάνει 5.000 κύκλους ανοίγματος 
και κλεισίματος σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. ΙΑ! 

7.2.1.8. Η πόρπη πρέπει να υπόκειται στην ακόλ,ουθη δοκιμή ανοίγματος: 

7.2.Ι.8.Ι. Δοκιμή με φορτίο 

7.2.1.8.1.1. Για τη δοκιμή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών που έχει ήδη υποστεί 
τη δυναμική δοκιμή που προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.1.3. 

7.2.1.8.1.2. Η δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα της πόρπης στη δοκιμή που προδιαγράφεται στην πιό κάτω 
παράγραφο 8.2.1.1. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 Ν. /14/ 

7.2.1.8.2. Δοκιμή χωρίς φορτίο 

7.2.1.8.2.1. Για τη δοκιμή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μία πόρπη που δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως σε 
φορτίο. Η δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα της πόρπης όταν δεν βρίσκεται υπό φορτίο στις δοκιμές που 
προδιαγράφονται στην παράγραφο 8.2.1.2. πρέπει να είναι στην περιοχή 40 - 60 Ν. /14/ 

7.2.1.9. Αντοχή /14/ 

7.2.1.9.1. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.1.3.2. δεν πρέπει να σπάσει ή να 
αποσπαστεί κανένα μέρος της πόρπης ή των γειτονικών ιμάντων ή ρυθμιστών. /14/ 

7.2.1.9.2. Μια πόρπη ιμάντων για τις ομάδες μάζας 0 και 0- πρέπει να αντέχει 4.000 Ν. /14/ 

7.2.1.9.3. Μια πόρπη ιμάντων για την ομάδα μάζας I και τις υφη/.ότερες ομάδες πρέπει να αντέχει 10,000 Ν'. /14/ 

7.2.2. Διάταξη ρύθμισης 

7.2.2.1. Το εύρος ρύθμισης πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση του συστήματος 
συγκράτησης παιδιών για όλη την ομάδα βάρους για την οποία προορίζεται η διάταξη και να επιτρέπει την 
ικανοποιητική εγκατάσταση σε όλ.α τα μοντέλα οχημάτων που προδιαγράφονται. 
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Επεξηγηματική σημείωση: 

Λυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί οτι ιμάντες οδηγοί που έχουν ε-γκριθεί χωριστά πρέπει να 
προσαρτώνται και να αποσπώντα: εύκολα. :6 

7.2.2.2. Όλες οι διατάξεις ρύθμισης πρέπει να είναι του τύπου «γρήγορου ρυθμιστή», εκτός από διατάξεις ρύθμισης 
που χρησιμοποιούνται μόνο για την αρχική εγκατάσταση του συστήματος συγκράτησης στο όχημα οι οποίες μπορούν 
να είναι διαφορετικού τύπου από τον τύπο «γρήγορου ρυθμιστή». 

7.2.2.3. Διατάξεις του τύπου «γρήγορου ρυθμιστή» πρέπει να είναι εύκολο να τις φθάσει κανείς όταν το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών είναι σωστά εγκατεστημένο και το παιδί ή το ανδρείκελο είναι τοποθετημένο. 

7.2.2.4. Μία διάταξη τύπου «γρήγορου ρυθμιστή» πρέπει να ρυθμίζεται εύκολα στη σωματική διάπλαση του παιδιού. 
Ειδικά σε μία δοκιμή που εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.2.1. η δύναμη που απαιτείται για το χειρισμό 
μιας διάταξης που ρυθμίζεται με το χέρι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 Ν. 


7.2.2.5. Δύο δείγματα των διατάξεων ρύθμισης του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να δοκιμάζονται όπως 
προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.3. 

7.2.2.5.1. Το σύνολο της ολίσθησης του ιμάντα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 ιπιγ. για μία διάταξη ρύθμισης ή τα 40 
πυτι για όλες τις διατάξεις ρύθμισης. 

7.2.2.6. Η διάταξη δεν πρέπει να σπάσει ή να αποσπαστεί όταν δοκιμάζεται όπως προδιαγράφεται στην πιό κάτω 
παράγραφο 8.2.2.1. 

7.2.2.7. Ένας ρυθμιστής τοποθετημένος απευθείας στο σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να μπορεί να σ.τέχει 
επανειλημμένους χειρισμούς και πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή που περιλαιιβάνει 5.000 κύκλους όπως 
προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.2.7. πριν από τη δυναμική δοκιμή που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3.714/ 

7.2.3. Αναβολείς 

7.2.3.1. Αναβολείς αυτόματης ασφάλισης 

7.2.3.1.1. Ο ιμάντας μιας ζώνης ασφαλείας που είναι εξοπλισμένη με ένα αναβολέα αυτόματης ασφάλισης, δεν πρέπει - 
να ξετυλίγεται περισσότερο από 30 πιπτ μεταξύ των θέσεων ασφάλισης του αναβολέα Μετά από μία κίνηση προς τα 
πίσω του χρήστη, η ζώνη πρέπει είτε να παραμείνει στην αρχική της θέση είτε να επιστρέφει στη θέση αυτή 
αυτόματα στην επόμενη κίνηση προς τα εμπρός του χρήστη. 

7.2.3.1.2. Αν ο αναβολέας αποτελεί μέρος μιας ζώνης δύο σημείων, η δύναμη επαναφοράς του ιμάντα δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη από 7 Ν όπως μετριέται στο ελεύθερο μήκος μεταξύ του ανδρεικέλου και του αναβολέα όπως 
προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.4.1. Αν ο αναβολέας αποτελεί μέρος ενός συστήματος συγκράτησης 
στήθους, η δύναμη επαναφοράς του ιμάντα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 Ν ή περισσότερο από 7 Ν μετρημένη 
με τον ίδιο τρόπο. Αν ο ιμάντας περνά μέσα από ένα οδηγό ή τροχαλία, η δύναμη επαναφοράς πρέπει να μετριέται στο 
ελεύθερο μήκος μεταξύ του ανδρεικέλου και του οδηγού ή της τροχαλίας. Αν το σύστημα περιλαμβάνει μία διάταξη 
χειροκίνητου ή αυτόματου χειρισμού που εμποδίζει τον ιμάντα να τυλίγεται πλήρως, η διάταξη αυτή δεν πρέπει να 
είναι σε λειτουργία όταν πραγματοποιούνται αυτές οι μετρήσεις. 

7.2.3.1.3. Ο ιμάντας πρέπει να τραβιέται επανειλημμένα από τον αναβολέα και να αφήνεται να τυλιχτεί, με τις 
προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.4.2. μέχρι να συμπληρωθούν 5.000 κύκλοι. Ο 
αναβολέας πρέπει κατόπιν να υποβάλλεται στη δοκιμή διάβρωσης που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.2.4.5. 
Κατόπιν πρέπει να συμπληρώσει ικανοποιητικά άλλους 5 000 κύκλους τραβήγματος και τυλίγματος. Μετά από τις πιό 
πάνω δοκιμές ο αναβολέας πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί σωστά και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιό πάνω 
παραγράφων 7.2.3.1.1. και 7.2.3.1.2. 
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7.2.3.2. Ασφαλιζόμενοι αναβολείς έκτακτης ανάγκης 

7.2.3.2.1. Ένας ασΦαλ.ιζό μένος αναβολέας έκτακτης ανάγκης όταν δοκιμάζεται όπως προδιαγράφεται στην 
παράγραφο 8.2.4.3. πρέπει να ικανοποιεί τις πιό κάτω συνθήκες: 

7.2.3.2. Μ. Πρέπει να ασφαλίζει όταν η επιβράδυνση του οχήματος φθάνει τα 0.45 β. 

7.2.3.2.1.2. Δεν πρέπει να ασφαλίζει σε επιταχύνσεις του ιμάντα μικρότερες των 0,8 § μετρούαενες στον άξονα 
εξαγωγής του ιμάντα 

Ο 

7.2.3.2.1.3. Δεν πρέπει να ασφαλίζει όταν ο αισθητήριος μηχανισμός έχει κλίση μικρότερη από 12 σε οποιαώήποτε 
διεύθυνση από τη θέση εγκατάστασης που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του. 

Ο 

7.2.3.2.1.4. Πρέπει να ασφαλίζει όταν ο αισθητήριος μηχανισμός έχει κλίση μεγαλύτερη από 27 σε οποιαώήποτε 
διεύθυνση από τη θέση εγκατάστασης που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του. 

Όπου η λειτουργία ενός αναβολέα εςαρτάται από εξωτερική πηγή σήματος ή ενέργειας, η σχεδίαση πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ο αναβολέαε ασφαλίζει αυτόματα σε περίπτωση αστοχίας ή διακοπής αυτής τη., πηγή., σήματο». ή 
ενέργειας. 

7.2.3.2.3. Ένας ασφαλιζόμενος αναβολέας έκτακτης ανάγκης πολλαπλής ευαισθησίας πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται πιό πάνω. Επιπλέον, αν ένας από τους συντελεστές ευαισθησίας συσχετίζεται με την 
εξαγωγή του ιμάντα η ασφάλιση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε επιτάχυνση του ιμάντα Ι,ο £ όπως μετριέται 
στον άξονα εξαγωγής του ιμάντα 

7.2.3.2.4. Στις δοκιμές που αναοέρονται στις πιό πάνω παραγράφους 7.2.3.2.1.1. και 7.2.3.2.3., το μήκος του ιμάντα 
που αφαιρείται πριν την ασφάλιση του αναβολέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 πιπι. αρχίζοντας από το μήκος του 
ξετυλιγμένου ιμάντα που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.2.4.3.1. Στη δοκιμή που αναφέρεται στην πιό πάνω 
παράγραφο 7.2.3.2.1.2, δεν πρέπει να εμφανίζεται η ασφάλιση κατά τη διάρκεια της εξαγωγής 50 ιυιη ιμαιτα 
αρχίόονταε από το μήκος του έετυλιγμένου ιμάντα που προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.4ω.1. 

7.2.3.2.5. Αν ο αναβολέας αποτελεί μέρος μιας ζώνης δύο σημείων, η δύναμη επαναφοράς του ιμάντα δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη από 7 Ν όπως μετριέται στο ελεύθερο μήκος μεταξύ του ανδρεικέλου και του αναβολέα όπως 
προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.2.4.1. Αν ο αναβολέας αποτελεί μέρος ενός συστήματος συγκράτησης στήθους, η 
δύναμη επαναφοράς του ιμάντα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 Ν ή περισσότερο από 7 Ν μετρημένη με τον ίδιο 
τρόπο. Αν ο ιμάντας περνά μέσα από ένα οδηγό ή τροχαλία, η δύναμη επαναφοράς πρέπει να μετριέται στο ελεύθερο 
μήκος μεταξύ του ανδρεικέλου και του οδηγού ή της τροχαλίας. Αν το σύστημα περιλαμβάνει μία διάταξη 
χειροκίνητου ή αυτόματου χειρισμού που εμποδίζει τον ιμάντα να τυλίγεται πλήρως, η διάταξη αυτή δεν πρέπει να 
είναι σε λειτουργία όταν πραγματοποιούνται αυτές οι μετρήσεις. 

7.2.3.2.6. Ο ιμάντας πρέπει να αφαιρείται επανειλημμένα από τον αναβολέα και να αφήνεται να τιναχτεί, με τις 
προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παράγραφο 8.2.4.2. μέχρι να συμπληρωθούν 40.000 κύκλοι. Ο αναβολέας 
πρέπει κατόπιν να υποβάλλεται στη δοκιμή διάβρωσης που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.2.4.5. Κατόπιν πρέπει 
να συμπληρώσει ικανοποιητικά άλλους 5.000 κύκλ,ους τραβήγματος και τυλίγματος (συμπληρώνοντας συνολακά 
45.000). Μετά τις πιό πάνω δοκιμές ο αναβολέας πρέπει να συνεχίςει να λειτουργεί σωστά και να ικανοποιεί τα 
απαιτήσεις των πιό πάνω παραγράφων 7.2.3.2.1. και 7.2.3.2.Ρ. 

7.2.4. Ιμάντες 

7.2.4. Ι. Πλάτος 

7.2.4.1.1. Το ελάχιστο πλ-άτοε των ιμάντων συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να είναι 25 πτιπ για τις ομάδες 
0. 0+ και I και 38 πιπι για τις ομάδες II και III. Οι διαστάσεις αυτές πρέπει να μετριούνται κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής αντοχής ιμάντα που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.2.5.1. χωρίς να σταματά η μηχανή και με Φορτίο ίσο 
με 75% του φορτίου θραύσης του ιμάντα /4/ 714/ 
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Απαιτούνται δύο ιμάντες. Μετρείστε το φορήο θραύσης τ·<υ πρώτον ιμάντα. Μετρείστε το πλάτος τον δεύτερου ιμάντα 
στο 75% αυτού του φορήου. /6·· 

7.2.4.2. Αντυχή μετά τον εγκλιματισμό δωματίου 

7.2.4.2.1. Σε δύο δείγματα ιμάντων εγκλιματισμένων όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.2.5.2.1.. το φορτίο 
θραύσης του ιμάντα πρέπει να προσδιορίζεται όπως προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.5.1.2. 

7.2.4.2.2. Η διαφορά μεταξύ των φορτίων θραύσης των δύο δειγμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει 10% του 
μεγαλύτερου από τα δύο μετρημένα φορτία θραύσης. 

7.2.4.3. Αντοχή μετά τον ειδικό εγκλιματισμό 

7.2.4.3. Ι. Σε δύο ιμάντες εγκλιματισμένους όπως προδιαγράφεται σε μία από τις διατάξεις της παραγράφου 8.2.5.2. 
(εκτός της παραγράφου 8.2.5.1.), το φορτίο θραύσης του ιμάντα δεν πρέπει να είναι λιγότερο από το 75% του μέσου 
όρου των φορτίων που προσδιορίστηκαν στη δοκιμή που αναοέρεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.5.1. 

7.2.4.3.2. Επιπλέον, το φορτίο θραύσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3,6 λΝ για συστήματα συγκράτησης των 
ομάδων 0, Ο- 1 - και I, 5 ΙςΝ για αυτά της ομάδας II και 7,2 λΝ για αυτά της ομάδας III. /4/ /14/ 

7.2.4.3.3. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από μία ή περισσότερες από αυτές τις δοκιμές αν η σύνθεση του 
χρησιμοποιούμενου υλικού, ή πληροφορίες ήδη διαθέσιμες καθιστούν περιττή τη δοκιμή ή τις δοκιμές. 

7.2.4.3.4. Η διαδικασία εγκλιματισμού φθοράς τύπου I που ορίζεται στην παράγραφο 8.2.5.2.6. πρέπει να εκτελείται 
μόνο όταν η δοκιμή μικροολίσθησης που ορίζεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.3 δίνει αποτέλεσμα πάνω από το 50% 
του ορίου που προδιαγράφεται στην πιό πάνω παράγραφο 7.2.2.5.1. /4/ 

7.2.4.4. Δεν πρέπει να είναι δυνατόν να τραβηχτεί πλήρως ο ιμάντας από οποιουσδήποτε ρυθμιστές, πόρπες ή σημεία 
αγκύρωσης. /14/ 

7.2.5. Μηχανισμός απασφάλισης Π! 

7.2.5.1. Ο μηχανισμός απασφάλισης πρέπει να είναι μόνιμα προσαρτημένος στο σύστημα συγκράτησης παιδιών. 

7.2.5.2. Ο μηχανισμός απασφάλισης δεν πρέπει να παραβλάπτει την αντοχή της ζώνης για ενήλικες. 

7.2.5.3. Ο μηχανισμός απασοάλισης δεν πρέπει να εμποδίζει τη γρήγορη απελευθέρωση του παιδιού. 

7.2.5.4. Μηχανισμοί Κλάσης Α 

Το μέγεθος της ολίσθησης της υφαντής ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 πιπι μετά τη δοκιμή που 
προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.6.2. /14/ 

7.2.5.4. Μηχανισμοί Κλάσης Β 

Το μέγεθος της ολίσθησης της υφαντής ταινίας δεν πρεπει να υπερβαίνει τα 25 πυτι μετά τη δοκιμή που 
προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραοο 8.2.6.2. /14/ 
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8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

8.1. Δοκιμή του συναρμολογημένου συστήματος συγκράτησης 

8.1.1. Διάβρωση 

8.1.1.1. Τα μεταλλικά μέρη ενός συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να τοποθετούνται σε ένα θάλαμο δοκιμής 
όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα 4. Στην περίπτωση συστήματος συγκράτησης παιδιών που περιλαμβάνει 
αναβολέα, πρέπει να ξετυλιχτεί όλο το μήκος του ιμάντα μείον 100 ± 3 πυη. Εκτός από μικρές διακοπές που μπορεί να 
είναι αναγκαίες, π.χ. -για να ελεγχθεί και να συμπληρωθεί το διάλυμά άλατος, η δοκιμή έκθεσης πρέπει να διαρκεί 
συνεχώς μία περίοδο 50 ωρών. 


8.1.1.2. Με τη συμπλήρωση της δοκιμής έκθεσης τα μεταλλικά αντικείμενα του συστήματος συγκράτηση; παιδιών 
πρέπει να πλυθούν ελαφρά ή να βυθιστούν σε καθαρό τρεχούμενο νερό θερμοκρασίας όχι υψηλότερης των 38° Ο για 
να αφαιρεθεί οποιοδήποτε στρώμα άλατος που μπορεί να έχει σχηματιστεί και κατόπιν να αφεθούν να ξεραθούν σε 
θερμοκρασία δωματίου επί 24 ώρες πριν την επιθεώρηση σύμοωνα με την πιό πάνω παράγραφο 7.1.1.2. 

8.1.2. Αναποδογύρισμα 

8.1.2.1. Το ανδρείκελο πρέπει να τοποθετηθεί στο σύστημα συγκράτησης παιδιών εγκατεστημένο σύμφωνα με αυτό 
το Πρότυπο και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή και με το πρότυπο χαλάρωμα που προδιαγράφεται 
στην πιό κάτω παράγραφο 8.1.3.6. 


8.1.2.2. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να στερεωθεί στο κάθισμα δοκιμή; ή το κάθισμα του οχήματο;. 
Ολόκληρο το κάθισμα πρέπει να περιστραφεί γύρω από ένα οριζόντιο άξονα που βρίσκεται στο μεσαίο κατα μήκος 
επίπεδο του καθίσματος σε γωνία 360° με ταχύτητα 2-5 μοίρες το δευτερόλεπτα Για τους σκοπούς της δοκιμής 
αυτής, μπορούν να προσαρτηθούν στο κάθισμα δοκιμής που προδιαγράφεται στο Παράρτημα 6. διατάξεις που 
προορίζονται για χρήση σε συγκεκριμέν α αυτοκίνητα 

Επεξηγηματική σημείωση: 

«Στερεωθεί στο κάθισμα» σημαίνει στο κάθισμα δοκιμής όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα 6. «Ειδικές διατάξεις 
μπορούν» σημαίνει ότι ένα σύστημα συγκράτησης κανονικά θα δοκιμαζόταν για αναποδογύρισμα όταν εγκαταστάθηκε 
στο κάθισμα δοκιμής, οΰλά επιτράπηκε η δοκιμή στο κάθισμα του οχήματος. '6 

8.1.2.3. Αυτή η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται πάλι με περιστροφή κατά την αντίθετη διεύθυνση αφού αποκατασταθεί, 
αν είναι αναγκαίο, το ανδρείκελο στην αρχική του θέση. Με τον άξονα περιστροφής στο οριζόντιο επίπεδο και σε 90° 
ως προς τις δύο προηγούμενες δοκιμές, η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά τις δύο διευθύνσεις 
περιστροφής. 

8.1.2.4. Οι δοκιμές αυτές πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας και το μικρότερο και το μεγαλύτερο κατάλληλο 
ανδρείκελο της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες προορίζεται η διάταξη συγκράτησης. 
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8.1.3. Δυναμικές δοκιμές 

8.1.3.1. Δοκιμές στο βαγονέτο και το κάθισμα δοκιμή; 

8.1.3.1.1. Με όψη προς τα εμπρός 

8.1.3.1.1.1. Το βογονέτο και το κάθισμα δοκιμής που χρησιμοποιούνται στη δυναμική δοκιμή πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 6 αυτού του Προτύπου και η διαδικασία εγκατάσταση; τη; δυναμικής δοκιμή; 
καταστροφής πρέπει να νίνεταα σύμφωνα με το Παράρτημα 21. /14/ 

8 1.3.1.1.2. Το βαγονέτο πρέπει να παραμένει οριζόντιο κατά την επιβράδυνση. 

8.1.3.1.1.3. Η επιβράδυνση του βαγονέτου πρέπει να επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τη συσκευή που προδιαγράφεται 
στο Παράρτημα 6 αυτού του Προτύπου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα Η συσκευή 
αυτή πρέπει να είναι ικανή για την απόδοση που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3.4. και στο Παράρτημα 6 
αυτού του Προτύπου. 

8.1.3.1.1.4. Πρέπει να γίνοντω οι ακόλουθες μετρήσεις: 

δ.1.3.1.1.4.1. Της ταχύτητας του βαγονέτου αμέσως πριν την πρόσκρουση. 

8.1.3.1.1.4.2. Της απόστασης ακινητοποίησης. 

8.1.3.1.1.4.0. Της μετατόπισης του κεφαλιού του ανδρεικέλου στο κατακόρυοο και το οριζόντιο επίπεδο για τι; 
ομάδες I. Π και III και για τις ομάδες Ο και 0+ η μετατόπιση του ανδρεικέλου χωρίς να εξετάζονται τα άκρα του. /4/ 

8.1.3.1.1.4.4. Της επιτάχυνσης του στήθους σε τρεις αμοιβαία κάθετες διευθύνσεις, εκτό; από το ανδρείκελο του 
νεογέννητου. 15/ 

8.1. ο.1.1.4.0. Οποιωνδή/ι-οτε ορατών σημείων εισδοχής στο πρόπλασμα πηλού στη κοιλιακή γώρα εκτό; από το 
ανδρείκελο του νεογέννητου (βλέπε την παράγραφο 7.1.4.3.1.). 

8.1.3.1.1.4.6. Μετά την πρόσκρουση, το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να επιθεωρηθεί οπτικά, χωρίς να 
ανοιχτοί η πόρπη, για να προσδιοριστεί αν υπήρξε οποιαδήποτε αστοχία ή θραύση. 


8.1.3.1.2. Με όψη προς τα πίσω 

8. ι.3.1 — 1. Το κάθισμα δοκιμή; πρέπει να περιστραφεί 180° όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τη; 
δοκιμής οπίσθιας πρόσκρουσης. 

8.1.υ. 1.ο.2. Οταν δοκιμάζεται ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών με όψη προς τα πίσω που προορίζεται για χρήση 
στη μπροστινή θέση καθίσματος, το μπροστινό μέρος του οχήματος πρέπει να αντιπροσωπεύεται από μία άκαμπτη 
ράβδο προσαρτημένη στο βαγονέτο με τέτοιο τρόπο που όλη η απορρόοηση ενέργειας να πραγματοποιείται στο 
σύστημα συγκράτησης παιδιών. 

8.1.3.1.2.3. Οι συνθήκες επιβράδυνσης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πιο κάτω παραγράφου 8.1.3.4. 

8.1.υ. 1.2.4. Οι μετρήσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι ποιρόμοιες με οιυτες που καταγράοοντοιι στις πιό πάνω 
παροηράοους 8.1.3.1.1.4. μέχρι 8.1.3.1.1.4.5. 

8.1.3.1.2.5. Μετά την πρόσκρουση, το σύστημα συγκράτησης ποαδιών πρέπει να επιθεωρηθεί οπτικά, χωρίς να 
ανοιχτεί η πόρπη, για να προσδιοριστεί ον υπήρξε οποιοιδήποτε αοττοχία ή θροιύση. 
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8.1.3.2. Δοκιμή στο βαγονέτο και στο κέλυφος του οχήματος 

8.1.3.2.1. Με όψη προς τα εμπρός 

8.1.3.2.1.1. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ασφαλιστεί το όχημα κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να εντσχύοπαι οι αγκυρώσεις των καθισμάτων του οχήματος, των ςωνών ασφαλείας για ενήλικες 
και οποιωνδήποτε πρόσθετων αγκυρώσεων που απαιτούνται .για να ασφαλιστεί το σύστημα συγκράτησης παιδιών ή 
να μειωθεί η κανονική παραμόρφωση του σκελετού. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα μέρος του οχήματος το οποίο, 
περιορίζοντας την κίνηση του ανδρεικέλου.θα μείωνε το φορτίο που επιβάλλεται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών 
κατά τη διάρκεια τη: δοκιμής. Τα μέρη του σκελετού που αφαιρέθηκαν μπορούν να αντικατασταθούν με μέρη 
ισοδύναμης αντοχής, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν την κίνηση του ανδρεικέλου. 

8.1.3.2.1.2. Μία διάταση ασφάλισης πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική αν δεν δημιουργεί κανένα αποτέλεσμα σε μία 
επιφάνεια που εκτείνεται σε όλο το π/-άτος του σκελετού και αν το όχημα ή ο σκελετός ακινητοποιείται ή στερεώνεται 
μπροστά, σε απόσταση όχι μικρότερη από 500 γπγπ από την αγκύρωση του συστήματος συγκράτησης. Στο πίσω μέρος 
ο σκελετό: πρέπει να ασφαλίζεται σε επαρκή απόσταση πίσω από τις αγκυρώσεις για να διασφαλιστεί ότι 
ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις της πιό πάνω παραγράφου δ. 1.3.2.1.1. 

8.1.3.2.1.3. Το κάθισμα του οχήματος και το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να προσαρμόζονται και πρέπει να 
τοποθετούνται σε μία θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Τ πηρεσία που διεξάγει τις οοκιμές έγκρισης ώστε να 
αντιπροσωπεύει τις πιό δυσμενείς συνθήκες όσον αοορά την αντοχή, συμβατή με την εγκατάσταση του ανδρεικέλου 
στο όχημα Η θέση τη: πλάτης του καθίσματος του οχήματος και του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να 
αναφέρονται στην έκθεση. Η πλάτη του καθίσματος του οχήματος, αν η κλίση ρυθμίζεται , πρέπει να ασφαλίζεται 
όπωσ προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή ή σε απουσία οποιοσδήποτε προδιαγραφής, σε γωνία της πλάτης του 
καθίσματος όσο το δυνατόν πλησιέστερη σας 25°. 

8.1.3.2.1.4. Εκτός αν οι οδηγίες προσαρμογής και χρήσης ορίζουν διαφορετικά το μπροστινό κάθισμα πρέπει να 
τοποθετείται στην περισσότερο προς τα εμπρός θέση που χρησιμοποιείται κανονικά για συστήματα συγκράτησης 
παιδιών που προορίζονται για χρήση στο εμπρός κάθισμα και στην περισσότερο προς τα πίσω θέση που 
χρησιμοποιείται κανονικά για συστήματα συγκράτησης παιδιών που προορίζονται για χρήση στο πίσω κάθισμα . 

8.1.3.2.1.5. Οι συνθήκες επιβράδυνσης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πιό κάτω παραγράφου 8.1.3.4. Το 
κάθισμα δοκιμή: θα είναι το κάθισμα του πραγματικού οχήματος. 

8.1.3.2.1.6. Πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες μετρήσεις: 

8.1.3.2.1.6.1. Της ταχύτητας του βαγονέτου αμέσως πριν την πρόσκρουση. 

8.1.3.2.1.6.2. Της απόστασης ακινητοποίησης. 

8.1.3.2.1.6.3. Οποιοσδήποτε επαφής του κεφαλιού του ανδρεικέλου με το εσωτερικό του κελύφους του οχήματος. 

8.1.3.2.1.6.4. Της επιτάχυνσης του στήθους σε τρεις αμοιβαία κάθετες διευθύνσεις, εκτός από το ανδρείκελο του 
νεογέννητου. 151 

8.1.3.2.1.6.5. Οποιωνδήποτε οροπών σημείων εισδοχής στο πρόπλασμα πηλού στη κολιακή χώρα εκτός από το 
ανδρείκελο του νεογέννητου (βλέπε την παράγραφο 7.1.4.3.1.). 15! 

8.1.3.2.1.7. Μετά την πρόσκρουση, το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρεπει να επιθεωρηθεί οπτικά χωρίς να 
ανοιχτεί η πόρπη, για να προσδιοριστεί αν υπήρξε οποιαδήποτε αστοχία 

8.1.3.2.2. Με όψη προς τα πίσω 

8.1.3.2.2.1. Για τις δοκιμές οπίσθιας πρόσκρουσης το κέλυφος του οχήματος πρέπει να περιστραοεί κατά 180° στο 
βαγονέτο δοκιμής. 
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8 1.3.2.2 2. Ίδιες απαιτήσεις όπως για τη μετωπική πρόσκρουση . 

8.1.3.3. Δοκιμή με πλήρες όχημα 

8.1.3.31. Οι συνθήκες επιβράδυνσης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τηςπιό κάτω παραγράφου 8.1.3.4. 

8.1.3.3.2. Για τις δοκιμές μετωπικής πρόσκρουσης η διαδικασία πρέπει να είναι εκείνη που εκτίθεται στο Παράρτημα 

9 αυτού του Προτύπου. 

8.1.3.3.3. Για τις δοκιμές οπίσθιας πρόσκρουσης η διαδικασία πρέπει να είναι εκείνη που εκτίθεται στο Παράρτημα 10 
αυτού του Προτύπου. 

8.1.3.3.4. Πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες μετρήσεις: 

8.1.3.3 4.1. Της ταχύτητας του οχήματος αμέσως πριν την πρόσκρουση. 

8.1.3.3.4.2. Οποιοσδήποτε επαοής του κεφαλιού του ανδρεικέλουίστην περίπτωση της ομάδας 0 το ανδρείκελο χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη τα άκρα) με το εσωτερικό του οχήματος. 74/ 

8.1.3.3.4.3. Της επιτάχυνσης του στήθους σε τρεις αμοιβαία κάθετες διευθύνσεις, εκτός από το ανδρείκελο του 
νεογέννητου .151 

8.1.3.3.4.4. Οποιωνδήποτε ορατών σημείων εισδοχής στο πρόπλασμα πηλού στη κοιλιακή χώρα εκτόε από το 
ανδρείκελο του νεογέννητου (βλέπε την παράγραφο 7.1.4.3.1.)./5/ 

8.1.3.3.5. Τα μπροστινά καθίσματα, αν ρυθμίζεται η κλίση τους, πρέπει να είναι ασφαλισμένα όπως προδιαγράφεται 
από τον κατασκευαστή ή, σε απουσία οποιοσδήποτε προδιαγραφής, σε πραγματική γωνία της πλάτης του καθίσματος 
όσο το δυνατόν πλησιέστερη στις 25ο. 

8.1.3.3.6. Μετά την πρόσκρουση, το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να επιθεωρηθεί οπτικά χωρίς να ανοιχτεί 
η πόρπη, για να προσδιοριστεί αν υπήρξε σποιαδήποτε αστοχία ή θραύση. 

8.1.3.4. Οι συνθήκες δυναμικής δοκιμής συνοικίζονται στον πιό κάτω πίνακα: Π / 714/ 
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Μετωπική πρόσκρουση 

Οπίσθια πρόσκρουση 

Δοκιμή 

Σύστημα 

συγκράτησης 

Τ αχύτητα 
(ΐάη/Ιι) 

Παλμός 

δοκιμής 

Απόσταση 
ακινητοποίησης 
κατά τη 
διάρκεια της 
δοκιμής (πυη)* 

Ταχύτητα 

(Ιίπι/ΐι) 

Παλμός 

δοκιμής 

Απόσταση ακι- 
νητοποίησης 
κατά τη 
διάρκεια της 
δοκιμής 
(πππ)** 

Βαγονέτο με 

κάθισμα 

δοκιμής 

Με όψη προς τα 
εμπρός για τα 
μπροστινά και τα 
πίσω καθίσματα 

γενικό, μερικό ή 
περιορισμένο 

5(Γ° 

1 

650 ± 50 





Με όψη προς τα 
πίσω για τα 

μπροστινά και τα 
πίσω καθίσματα 

γενικό, μερικό ή 
περιορισμένο 

50~° 

1 

650 ± 50 

30 


275 τ 25 

Σώμα 

οχήματος σε 
βαγονέτο 

Με όψη προς τα 
εμπρός 

50~° 

ΐή 3 

650 ± 50 

“ 

** 



Με όψη προς τα 
πίσω 

? ο " 

1ή3 

650 ± 50 

30 

■ 

275 ± 25 

Δοκιμή 

φράγματος 

ολόκληρου 

οχήματος 

Με όψηπρος τα 
εμπρός 

5(Γ° 

1 

δεν 

προδιαγράφεται 





Με όψη προς τα 
πίσω 

? V 
ο 

*/Υ 

1 

δεν 

προδιαγράφεται 

30 

4 

δεν 

τιροδιαγράοετοα 


* Κατά τη διάρκεια της βαθμσνόμησης, η απόσταση ακινητσποίησης θα πρέπει να είναι 650 ± 30 πυη. 

* * Κατά τη διάρκεια της βαθμσνόμησης, η απόσταση ακινητσποίησης θα πρέπει να είναι 275 ± 20 ιηιη. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Όλα τα συστήματα συγκράτησης για ομάδες 0 και 0+ πρέπει να δοκιμάζονται σύμφωνα με συνθήκες 
«προς τα πίσω» σε μετωπική και οπίσθια πρόσκρουση. 141 /14/ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Παλμός δοκιμής αρ. 1 - Οπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα 7 - μετωπική πρόσκρουση. 

Παλμός δοκιμής αρ. 2 - Όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα 7 - οπίσθια πρόσκρουση. 

Παλμός δοκιμής αρ. 3 - Παλμός επιβράδυνσης οχήματος που υπόκειται σε μετωπική πρόσκρουση. 

Παλμός δοκιμής αρ.4 - Παλμός επιβράδυνσης οχήματος που υπόκειται σε οπίσθια πρόσκρουση. 

8.Ι.3.5. Συστήματα συγκράτησης παιδιών που περιλαμβάνουν χρήση πρόσθετων αγκυρώσεων. 

8.1.3.5.1. Στην περίπτωση συστημάτων συγκράτησης παιδιών που προορίζονται για χρήση όπως προδιαγράφεται στην 
παράγραφο 2.1.2.2. κώ\ περιλαμβάνουν χρήση πρόσθετων αγκυρώσεων, η απαίτηση για δοκιμή μετωπικής 
πρόσκρουσης, σύμφωνα\μ$ την παράγραφο 8.1.3 .4., πρέπει να διεξάγεται ως εξής: 
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8.1.3.5.2. Σε διατάξεις με κοντούς επά\·ω ιμάντες προσάρτησης, δηλαδή που προορίζονται να προσαρτώνται στο πίσω 
ραοι. η διάταξη της ανώτερης αγκύρωσης στο βαγονέτο δοκιμής πρέπει να είναι όπως προδιαγράφεται στο 
Προσάρτημά 4 του Παραρτήματος 6. 

8.1.3.5.3. Σε διατάξεις με μάκρους επάνω ιμάντες προσάρτησης, δηλαδή που προορίζονται να χρησιμοποιούνται όπου 
οεν υπάρχει ακαμπτο πίσω ράφι και οπού οι ανώτεροι ιμάντες αγκύρωσης προσαρτώνται στο δάπεδο του οχήματος, οι 
αγκυρώσεις στο βαγονέτο δοκιμής πρέπει να είναι όπως προδιαγράφεται στο Προσάρτημα 4 του Παραρτήματος 6." 

8.1.3.5.4. Σε διατάξεις που προορίζονται για χρήση και με τις δύο διαμορφώσεις, οι δοκιμές που προδιαγράφονται στις 
παραγράφους 8.1.3.ο.2. και 8.1.3.5.3. πρέπει να διεξάγονται με την εξαίρεση ότι, στην περίπτωση τηε δοκιμής που 
οιεςσγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιο πάνω παραγράφου 8.1.3.5.3., πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το 
βαρύτερο ανδρείκελο. 


8.Ι.3.6. Ανδρείκελα δοκιμής 


8 1- 6.1. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών και τα ανδρείκελα πρέπει να εγκαθίστανται κατά τέτοιο τρόπο που να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 8.1.3.6.3.1. 

8.Ι.3.6.2. Εγκατάσταση του ανδρείκελου 


8.1.3.6.3. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει 
προδιαγράφονται στο Παράρτημα 8 αυτού του Προτύπου. 


να δοκιμάζεται χρησιμοποιώντας τα ανδρείκελα που 


8.1.;>.6.3.1.^Για τη μετωπική πρόσκρουση με διατάξεις προς τα εμπρός και οπίσθια πρόσκρουση με διατάζεις προς τα 
πίσω το ανορεικε/ο πρεπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο που το διάκενο να είναι ανάμεσα στο εμπρός μέρος του 
ανορεικε/ου και το σύστημα συγκράτησης. Στην περίπτωση ενθεμίων βρεφών το ανδρείκελο τοποθετείται σε ευθεία 
οριζόντια θέση όσο το δυνατόν πιό κοντά στην κεντρική γραμμή του ενθεμίου. /4/ 

8 1--·6-’.-. Συστήματα συγκράτησης παιδιών με χωριστά αγκυρωμένο κάθισμα: 

ι σποθετείστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα δοκιμής. 


Τοποθετείστε το ανδρείκελο στο παιδικό κάθισμα 

Τοποθετείστε μία αρθρωτή σανίδα ή μία παρόμοια εύκαμπτη διάταξη πάχους 2,5 οπι και πλάτους 6 οιη μεταξύ του 
ανδρείκελου και της πλάτης του καθίσματος. Η σανίδα θα πρέπει να ακολουθεί όσο πιό κοντά είναι δυνατόν την 
καμπυλότητα του καθίσματος και το κατώτερο άκρο της θα πρέπει να βρίσκεται στο ύψος του συνδέσμου του γοφού 
του ανδρεικέλου. 

Ρυθμειστε τη ζώνη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αλλά σε ένταση 250 = 50 Ν πάνω από τη δύναμη του 

ρυθμιστή, με γωνία απόκλισης του ιμάντα στο ρυθμιστή 45 ± 5°. ή εναλλακτικά, με τη γωνία που προδιαγράφεται από 
τον κατασκευαστή. 

Συμπληρώστε την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος στο κάθισμα δοκιμής σύμφωνα με το Παράρτημα 21 αυτού 
του Προτύπου. 

Μετακινείστε την εύκαμπτη διάταξη. 714/ 

8.1.5 , 6 . 5 . 3 . Το κατα μήκος επίπεδο που περνά από την κεντρική γραμμή του ομοιώματος πρέπει να ρυθμιστεί στο 
μέσον μεταξύ των δυο κατώτερων αγκυρώσεων της ζώνης, εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη η παράγραφος 
8.1.5.2.1.5. Στην περίπτωση των μαξιλαριών ανύψωσης που πρέπει να δοκιμαστούν με το ανδρείκελο που' 
αντιπροσωπεύει ένα παιδί ηλικίας 10 ετών, το κατά μήκος επίπεδο που περνά από την κεντρική γραμμή του 
ανδρεικέλου πρέπει να τοποθετείται 75 ± 5 ιτιπι προς τα αριστερά ή δεξιά ως προς το σημείο του μέσου μεταέύ των 
ουο κατώτερων αγκυρώσεων. /6ί Π / 
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8.1.3.6.3.4. Στην περίπτωση διατάςεων που απαιτούν τη χρήση της πρότυπης ζώνης, ο δεσμός ώμου μπορεί να είναι 
τοποθετημένος στο ομοίωμα πριν από τη δυναμική δοκιμή με τη χρήση μιας ταινίας κάλυψης ελαφρού βάρους 
επαρκούς πλάτους και μήκους. Στην περίπτωση διατάξεων προς τα πίσω το κεφάλι μπορεί να κρατιέται στη πλάτη του 
συστήματος συγκράτησης χρησιμοποιώντας ταινία κάλυψης ελαφρού βάρους επαρκούς μήκους και πλάτους. 161 ΠI 

8.1.3.7. Κατηγορία του ανδρεικέλου που πρέπει να χρησιμοποιείται 

8.1.3.7.1. Σύστημα ομάδας 0 : Δοκιμή χρησιμοποιώντας το ανδρείκελο «νεογέννητου» και ένα ανδρείκελο 9 λς /4/ 
151 

8.1.3 7.2. Σύστημα ομάδας 0- : Δοκιμή χρησιμοποιώντας το ανδρείκελο «νεογέννητου» και ένα ανδρείκελα) 11 λ μ 
/ 14 / 

δ.1.3.7.3. Σύστημα ομάδας I: Δοκιμές χρησιμοποιώντας ένα ανδρείκελο μάζας 9 καα 15 λε αντίστοιχα 

8.1.3.7.4. Σύστημα ομάδας II: Δοκιμές χρησιμοποιώντας ένα ανδρείκελο μάζας 15 λε και 22 αντίστοιχα 

8.1.3 7.5. Σύστημα ομάδας III : Δοκιμές χρησιμοποιώντας ένα ανδρείκελο μάζας 22 κε και 32 κε αντίστοιχα 

8.1.3 7.6. Αν το σύστημα συγκράτησης παιδιών είναι κατάλληλο για δύο ή περισσότερες ομάδες μαζας. οι δοκιμές 
πρέπει να διεξάγονται χρησιμοποιώντας το ελοιφρύτερο και το βαρύτερο ανδρείκελο που προδιαγράφονται πιό πάνω 
για όλες τις ομάδες που εξετάζονται. Εντούτοις, αν η μορφή της διάταξης διαφέρει σημαντικά από μία ομάδα στην 
άλλη, για παράδειγμα όταν αλλάζει η μορφή του ιμάντα πρόσδεσης ή το μήκος του ιμάντα πρόσδεσης. Το 
εργαστήριο που διεξάγει τις δοκιμές μπορεί, αν το θεωρεί ενδεδειγμένο. να προσθέσει μία δοκιμή με ένα ανδρείκελο 
ενδιάμεσου βάρους. /4/ 161 

8.1.3.7.7. Αν το σύστημα συγκράτησης παιδιών είναι σχεδιασμένο για δύο ή περισσότερα παιδιά πρέπει να 
όιεέάγεται μία δοκιμή με τα βαρύτερα ανδρείκελα που καταλ.αμβάνουν όλες τις θέσεις καθισμάτων. Πρέπει να 
διεξάγεται μία δεύτερη δοκιμή με το ελακρρύτερο και το βαρύτερο ανδρείκελα) που προδιαγράφονται πιό πάνω. Το 
εργαστήριο που διεξάγει τις δοκιμές μπορεί, αν το θεωρεί ενδεδειγμένο, να προσθέσει μία τρίτη δοκιμή με 
οποιοδήποτε συνδυασμό ανδρεικέλ-ων ή κενών θέσεων καθισμάτων. /14/ 

8.1.4. Καταργήθηκε /14/ 

8.2. Δοκιμές ανεξάρτητων εξαρτημάτων 

8.2.1. Πόρπη 

8.2.1.1. Δοκιμή ανοίγματος υπό φορτίο 

8.2.1.1.1. Για τη δοκιμή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών που έχει ήδη υποβλ.ηθεί 
στη δυναμική δοκιμή που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3 

8.2.1.1.2. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να μετακινηθεί από το βαγονέτο δοκιμής ή το όχημα χωρίς να 
ανοιχθεί η πόρπη. Στην πόρπη πρέπει να εφαρμοστεί μία δύναμη 200 Ν. Αν η πόρπη είναι προσαρτημένη σε ένα 
άκαμπτο μέρος η δύναμη πρέπει να εφαρμόζεται αναπαράγόντας τη γωνάα που σχηματίζεται μεταξύ της πόρπης και 
εκείνου του άκαμπτου ιιέρους κατά τη διάρκεια της δυναμικής δοκιμής. 

8.2.1.1.3. Στο γεωμετρικό κέντρο του κουμπιού απελευθέρωσης της πόρπης κατά μήκος ενός σταθερού άξονα 
παράλλ.ηλου στην αρχική διεύθυνση κίνησης του κουμπιού πρέπει να εφαρμοστεί ένα φορτίο με ταχύτητα 400 ± 20 
Γτιπι/'ιτυη. Το γεωμετρικό κέντρο εφαρμόζεται σ' εκείνο το μέρος της επιφάνειας της πόρπης στο οποίο η πίεση 
απελευθέρωσης πρέπει να εφαρμοστεί. Η πόρπη πρέπει να ασφαλιστεί σε ένα άκαμπτο υποστήριγμα κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής της δύναμης ανοίγματος. /4/ 161 
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8.2.1.1.4. Η δύναμη ανοίγματος της πόρπης πρέπει να εφαρμόζεται, χρησιμοποιώντας ένα δυναμόμετρο ή παρόμοια 
διάταξη με τον τρόπο και τη διεύθυνση κανονικής χρήσής. Το άκρο επαοής πρέπει να είναι ένα γυαλισμένο μεταλλικό 
ημισφαίριο ακτίνας 2.5 π 0.1 ιτιιτι. 

8.2.1.1.5 Κ δύναμη ανοίγματος της πόρπης πρεπει να μετρηθεί και να σημειωθεί κάθε αστοχία 

8.2.1.2. Δοκιμή ανοίγματος χωρίς φορτίο 

8.2.1.2.1. Μία συναρμολόγηση πόρπης που δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε φορτίο πρέπει να αναρτηθεί και να 
τοποθετηθεί σε κατάσταση «χωρίς φορτίο». 

8.2.1.2.2. Η μέθοδος μέτρησης της δύναμης ανοίγματος της πόρπης πρέπει να είναι όπως προδιαγράφεται στις 
παραγράφους 8 2.1.1.3. και 8.2.1.1.4. 

8.2.1.2.3 Η δύναμη ανοίγματος της πόρπης πρέπει να μετρηθεί. 


8.2.1.3. Δοκιμή αντοχής /14/ 


8.2.1.3.1. Για την δοκιμή αντοχής πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο δείγματα. Όλοι οι ρυθμιστές, έκτος από τους 
ρυθμιστές που αναρτώνται απευθείας στο σύστημα συγκράτησης παιδιών περιλαμβάνονται στη δοκιμή. /14/ 

8.2.1.3.2. Στο Παράρτημα 20 φαίνεται μία τυπική διάταξη για δοκιμή αντοχής πόρπης. Η πόρπη τοποθετείται στην 
ανώτερη στρογγυλή πλάκα (Α) μέσα στο κοίλωμα Όλοι οι γειτονικοί ιμάντες έχουν· μήκος τουλάχιστον 250 γπιπ και 
τοποθετούνται ώστε να κρέμονται προς τα κάτω από την ανώτερη πλάκα ως προς τη θέση τους στην πόρπη. Κατόπιν, 
οι ελεύθερες άκρες των ιμάντων τυλίγονται γύρω απο τη χαμηλότερη στρογγυλή πλάκα (Β) μέχρις ότου να βγουν από 
το εσωτερικό άνοιγμα της πλάκας. Όλοι οι ιμάντες πρέπει να είναι κατακόρυφοι μεταξύ των Α και Β. Η στρογγυλή 
πλακα σύσφιςης (Ό) συσφίγνεται τότε ελαφρά ως προς τη χαμηλότερη όφτ της (Β), επιτρέποντας ακόμη κάποια 
κίνηση των ιμάντων μεταξύ τους. Με μία μικρή δύναμη στη μηχανή εφελκυσμού οι ιμάντες εντείνονται και 
τραβιούνται μεταξύ των (Β) και (Ο μέχρις ότου όλοι οι ιμάντες Φορτιστούν ως προς τη ανάλογα με τη διάταξή τους. 
Η πόρπη πρέπει να είναι ελεύθερη ως προς την πλάκα (Α) ή οποιαδήποτε μέρη στην ι,Α; κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας αυτής και της ίδιας της δοκιμής. Οι πλάκες (Β) και (Ο σφίγγονται τότε σταθερά μαζί και η δύναμη 
εφελκυσμού αυξάνεται με εγκάρσια ταχύτητα περίπου 100 πιπν'ιηιη μέχρις ότου επιτευχθούν οι απαιτούμενες τιμές. 
/ 14/ 

8.2.2. Διάταξη ρύθμισης 

8.2.2. Ι. Ευκολία ρύθμισης 

8.2.2.1.1. Όταν δοκιμάζεται μια διάταξη που ρυθμίζεται με το χέρι, ο ιμάντας πρεπει να τραβιέται σταθερά μέσω της 
διάταξης ρύθμισης, ανάλογα με τις κανονικές συνθήκες χρήσης, με ρυθμό περίπου 100 πυη/ίβσ και η μέγιστη δύναμη 
μετριέται στη πλησιέστερη Ν' μετά τα πρώτα 25 πυη κίνησης του ιμάντα. 

Επεξηγηματική σημείωση: 

«Λαμβάνσντας υπόψη τις κανονικές συνθήκες χρήσης» σημαίνει ότι η δοκιμή αυτή θα πρέπει να διεξάγεται με το 
σύστημα συγκράτησης αναρτημένο στο κάθισμα δοκιμής ή το κάθισμα του οχήματος αλλά χωρίς το ομοίωμα. 

Το ομοίωμα πρεπει να χρησιμοποιείται μόνο για να τοποθετηθεί η διάταξη ρύθμισης. Αρχικά οι ιμάντες θα πρεπει να 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1.3. 6 . 5.2 η 8.1.3.6.3.3 (όποια είναι κατά/ληλη). Η δοκιμή θα πρέπει 
κατόπιν να γίνει ιιετά τη\> αφαίρεση του ομοιώματος. '6. 

8.2.2.1.2. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται και στις δύο διευθύνσεις διαδρομής του ιμαντα μέσω της διάταξης, όπου ο 
ιμάντας υπόκειται σε πλήρ^ κύκλο διαδρομής 10 φορές πριν από τη μέτρηση 
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8.2.3. Δοκιμή μικροολίσθησης 

(βλέπε το σχήμα 3 του Παραρτήματος 5) 

8.2.3.1. Τα εξαρτήματα ή διατάξεις που υποκεινται στη δοκιμή μικροολίσθησης πριν δοκιμαστούν πρεπει να 
κρατηθούν τουλάχιστον επί 24 ώρες σε περιβάλλον θερμοκρασίας (20 + 5)° Ο και σχετική υγρασία (65 * 5) τοις 
εκατό. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε Θερμοκρασία μεταξύ 15 και 30° 0. 

8.2.3.2. Η ελεύθερη άκρη του ιμάντα πρέπει να διευθετείται με την ίδια διαμόρφωση όπως όταν η διάταξη 
χρησιμοποιείται στο όχημα και δεν πρέπει να είναι προσαρτημένη σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. 

8.2.3.3. Η διάταση ρύθμισης πρέπει να τοποθετείται σε ένα κατακόριχοο κομμάτι ιμάντα του οποίου η μια άκρη φέρει 
φορτίο 50 Ν Τ (οδηγούμενο κατά τρόπο που εμποδίζει το φορτίο να ταλαντεύεται και τον ιμάντα να στρίβει). Η 
ελεύθερη άκρη του ιμάντα από τη διάταξη ρύθμισης πρέπει να αναρτάται κατακορυφα προς τα πάνω ή τα κάτω όπως 
είναι μέσα στο όχημα Η άλλη άκρη πρέπει να περνά πάνω από ένα κύλινδρο απόκλισης με τον οριζόντιο του άξονα 
παράλληλο με το επίπεδο του τμήματος του ιμάντα που Φέρει το φορτίο, με οριζόντιο το τμήμα που περνά πάνω από 
τον κύλινδρο. 

8.2.3.4. Η διάταση που δοκιμάζεται πρέπει να διευθετείται κατά τέτοιο τρόπο που το κέντρο της. στην υι^ηλότερη 
θέση στην οποία μπορεί να ανυψωθεί, να είναι 300 ± 5 πιτη απο ένα τραπέζι υποστήριξης και το Φορτίο των 50 Ν να 
είναι 100 π 5 πππ από το τραπέζι υποστήριξής 

8.2.3.5. Πρέπει να συμπληρώνονται είκοσι κύκλοι προκαταρκτικής δοκιμής και κατόπιν πρέπει να συμπληρώνονται 
1.000 κύκλοι με συχνότητα 0.5 κύκλων ανά δευτερόλεπτο, όπου το ολικό πλάτος είναι 300 ± 20 πιτη ή όπως 
προδιαγράφεται στην παριίγραφο 8.2.5.2.6.2. Το φορτίο των 50 Ν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια του 
χρόνου που αντιστοιχεί σε μία μετατόπιση 100 α 20 πιπι για κάθε ημιπερίοδο. Η μικροολίσθηση πρέπει να μετριέται 
από τη θέση στο τέλος των 20 κύκλει)ν προκαταρκτικής δοκιμής. 


8.2.4. Αναβολέας 


8.2.4.1. Δύναμη επαναφοράς /4/ 

8.2.4.1.1. Οι δυνάμεις επαναφοράς πρέπει να μετριούνται με τη συναρμολογημένη ζώνη ασφαλείας, τοποθετημένη σε 
ένα ανδρείκελο όπως για τη δυναμική δοκιμή που προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3. Ο ιμάντας πρέπει να εχει 
ένταση ώστε μόλις να μην ακουμπά στο ανδρείκελο ενώ ο ιμόοτας επαναΦερεται με ρυθμό κατά προσέγγιση 0.6 
πν'πιϊη. /4/ 

8.2.4.2. Αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση του μηχανισμού του αναβολέα 

8.2 4.2.1. Ο ιμάντας πρέπει να τραβιέται και να αφήνεται να επαναωερθεί κατά τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων με 
ρυθμό όχι περισσότερο από 30 κύκλους το λεπτό. Στην περίπτωση των ασφαλ.ιζόμενών αναβολέων σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, πρέπει να εισάγετοα σε κάθε πέμπτο κύκλο ένα τράνταγμα ασφάλισης του αναβολέα. Τα 
τραντάγματα εμφανίζονται σε ίσους αριθμούς σε κάθε ένα από πέντε διαφορετικά τραβήγματα συγκεκριμένα στα 90. 
80, 75. 70 και 65 τοις εκατό του ολ.ικού μήκους του ιμάντα επάνω στον αναβολέα Εντούτοις, αν το μήκος του ιμάντα 
υπερβαίνει τα 900 ιππι τα παραπάνω ποσοστά πρέπει να συσχετίζονται στα τελ.ικά 900 πιτη του ιμάντα που μπορούν 
να τραβηχτούν από τον αναβολέα 

8.2.4.3. Ασφάλιση των ασφαλιζόμενων αναβολέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

8.2.4.3.1. Ο αναβολέας πρέπει να δοκιμάζεται μια φορά ως προς την ασφάλιση, όταν ο ιμάντας έχει ξετυλιχτεί στο 
πλήρες μήκος του μείον 300 ± 3 πιπι. 

8.2.4.3.2. Στην περίπτωση ενός αναβολέα που ενεργοποιείται με τη κίνηση του ιμάντα η εξαγωγή πρέπει να γίνεται 
κατά τη διεύθυνση που εμφανίζεται κανονικά όταν ο αναβολέας εγκαθίσταται σε ένα όχημα 
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8.2.4.3.3. Όταν οι αναβολείς δοκιμάζονται ως προς την ευαισθησία σε επιταχύνσεις οχήματος. πρεπει να 
δοκιμάζονται στο πιό πάνω μήκος εξαγωγής και κατά τις δύο διευθύνσεις κατά μήκος δυο αμοιβαία καθέτων αξόνων 
που είναι οριζόντιοι αν οι αναβολείς πρόκειται να εγκατασταθούν σε ένα όχημα όπως προδιαγράφεται απο τον 
κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών. Όταν η θέση αυτή δεν προδιαγράφεται. η αρμόδια Αρχή για 
τις δοκιμές πρέπει να συμβουλεύεται τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών. Μία από αυτές τις 
διευθύνσεις δοκιμής πρέπει να επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία που διεξάγει τη δοκιμή έγκρισης ώστε να 
αντιπροσωπεύει τις πιο δυσμενείς συνθήκες ως προς την ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφάλισης. 

8.2.4.3.4. Η σχεδίαση της συσκευής που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι τέτοια που η απαιτούμενη επιτάχυνση να 
δίνεται με ένα μέσο ρυθμό αύξησης της επιτάχυνσης τουλάχιστον 25 §/ϊεο 5 . /4/ 

8.2.4.3.5. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των παραγράφων 7.2.3.2.1.3. και 7.2.3.2.1.4. ο 
αναβολέας πρέπει να αναρτάται σε ένα οριζόντιο τραπέζι και το τραπέζι να γέρνει με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τις 
2° ανά δευτερόλεπτο μέχρι να εμφανιστεί η ασφάλιση. Κ δοκιμή πρέπει να επαναλαμβάνεται με δημιουργία κλίσης σε 
άλλες διευθύνσεις για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. 

8.2.4.4. Δοκιμή διάβρωσης 

8.2.4.4.1. Η δοκιμή διάβρωσης περιγράφεται στην πιο πάνω παράγραφο 8.1.1. 

8.2.4.5. Δοκιμή αντοχής στη σκόνη 

8.2.4.5.1. Ο αναβολέας πρέπει να τοποθετείται σε ένα θάλαμο δοκιμής όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα 3 αυτού 
του Προτύπου. Πρέπει να αναρτάται με ένα προσανατολισμό όμοιο με αυτόν που είναι αναρτημένος στο όχημα. Ο 
θάλαμος δοκιμής πρέπει να περέχει σκόνη όπως προδιαγράφεται στην πιό κάτω παράγραφο 8.2.4.5.2. Πρέπει να 
εξάγεται μήκος 500 πυη του ιμάντα από τον αναβολέα και να διατηρείται έξω, με εξαίρεση ότι πρέπει να υποβάλλεται 
σε 10 πλήρεις κύκλους επαναφοράς και εξαγιογής μέσα σε ένα ή δύο λεπτά μετά από κάθε ανατάραξη της σκόνης. 
Επί μία περίοδο πέντε ωρών, η σκόνη πρέπει να αναταράσσεται κάθε 20 λεπτά επί πέντε δευτερόλεπτα με πεπιεσμένο 
αέρα χωρίς λάδι και υγρασία με μανομετρική πίεση 5.5 π 0.5 όετ που μπαίνει από ένα ακροφύσιο διαμέτρου 1.5 ± 0.1 

ΠΧΠ1. 

8.2.4.5.2. Η σκόνη που χρησιμοποιείται στη δοκιμή που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2 4.5.1.. πρέπει να 
. αποτελείται από περίπου 1 λ§ ξερού χαλαζία Η κατανομή του μεγέθους κόκκου πρεπει να είναι ως εξής: (αί 99 ως 

100 τοις εκατό να περνά από άνοιγμα 150 μπι. διαμέτρου σύρματος 104 μπι. (β) 76 ως 86 τοις εκατό να περνά από · 
1 άνοιγμα 105 μια διαμέτρου σύρματος 64 μπι. (γ) 60 ως 70 τοις εκατό να περνά απο άνοιγμα 75 μπι, διαμέτρου ' 
σύρματος 52 μπι. 

8.2.5. Στατική δοκιμή ιμάντων 

8.2.5.1. Δοκιμή αντοχής ιμάντα 

8.2.5.1.1. Κάθε δοκιμή πρέπει να όιεξάςεται σε δύο νέα δείγματα ιμάντα, εγκλ.ιματισμένα όπως προδιαγράφεται στην 
παράγραφο 7.2.4. 


8.2.5.1.2. Κάθε ιμάντας πρέπει να σφίγγεται ανάμεσα στους σφιγκτήρες μιας μηχανής δοκιμής της αντοχής σε 
εφελκυσμό. Οι σφιγκτήρες πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να αποφευχθεί η θλ,άση του ιμάντα σ' αυτούς ή 
κοντά τους. Η ταχύτητα εΦελκυσμού πρέπει να είναι περίπου 100 πυτι/πύη. Το ελεύθερο μήκος του δοκιμίου μταξύ 
των σφιγκτήρων της μηχανής στην αρχή της δοκιμής πρέπει να είναι 200 πυη ± 40 πιπι. 

8.2.5.1.3. Η δύναμη πρέπει να αυξάνεται μέχρι να σπάσει ο ιμάντας και σημειώνεται το φορτίο θραύσης. 

8.2.5.1.4. Αν ο ιμάντας γλ.υστρήσει ή σπάσει σε απόσταση 10 πυη ή μέσα στην απόσταση αυτή από οποιονδήποτε 
σφιγκτήρα, η δοκιμή πρέπει να θεωρηθεί άκυρη και πρέπει να γίνει μία νέα δοκιμή σε άλλο δείγμα 


5 § = 9,81 πι / $ “ 
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8.2.5.2. Δείγματα κομμένα από ιμάντες, 
εξής: 


όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.3.. πρεπει να εγκλιματίζονται ως 


8.2.5.2.1. Εγκλιματισμός χώρου 

8.2.5 2.1.1. Ο ιμάντας πρέπει να διατηρείται επί 24 ώρες σε περιβάλλον θερμοκρασίας 20 = 5 Ο και σχετικής 
υγρασία: 65 ± 5 τοιε εκατό. Αν η δοκιμή δεν γίνει αμέσως μετά τον εγκλιμαησμό. το οειγμα πρέπει να τοποθετηθεί 
σε ένα ερμητικά κλειστό δοχείο μέχρι να αρχίσει η δοκιμή. Το Φορηο θραύσης πρέπει να προσοιοριστει μέσα σε 
πέντε λεπτά μετά τη μετακίνηση του ιμάντα από το περιβάλλον εγκλιμαησμού ή από το δοχείο. 


8.2.5.2.2. Εγκλιματισμός στο φως 

8.2.5.2.2.1. Πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Σύστασης 150 10ο - Β02 (1978). Ο ιμάντας πρεπει να εκτίθεται 
στο ακοε για το χρόνο που είναι αναγκαίος για να δημιουργηθεί ςεθώριασμα του προτύπου μπλέ χρώματος αρ. * σε 
αντίθεση ίση με βαθμό 4 της κλίμακας του γκρί. /4/ 

8 2.5.2.2.2. Μετά την έκθεση, ο ιμάντας πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον 24 ώρες σε ατμόσφαιρα θερμοκρασίας _0 
± 5 0 0 και σχετικής υγρασίας 65 π 5 τοις εκατό. Το ωορτίο θραύσης πρεπει να προσδιοριστεί μέσα σε πέντο λεπτά 
μετά τη μετακίνηση του ιμαντα από την εγκατάσταση εγκλιμαησμού. 

8.2.5.2.3. Εγκλιματισμός ιι/υχρού 

8.2.5.2.3.1. Ο ιμάντας πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον 24 ώρες σε ατμόσφαιρα θερμοκρασίας 20 - 5 0 και 

σχεηκής υγρασίας 65 ± 5 τοις εκατό. 

8.2.5.2.3.2. Ο ιμάντας πρέπει στη συνέχεια να διατηρηθεί μιάμιση ώρα επάνω σε επίπεδη επιφάνεια σε ενα θάλαμο 
χαμηλής θερμοκρασία: στον οποίο η θερμοκρασία του αέρα είναι -30 ± ο ~ Κατόπιν πρέπει να οιπλωθει και η 
αναδίπλωση πρέπει να Φορτιστεί με βάρος 2 που έχει προηγουμένως ν/υχθει στους -30 π 5 °Ζ. Οταν ο ιμαντας εχει 
διατηρηθεί κάτω από Φορτίο επί 30 λεπτά στον ίδιο θάλαμο χαμηλης θερμοκρασίας, το βάρος πρεπει να μετακινηθεί 
και να μετρηθεί το φορτίο θραύσης μέσα σε πέντε λεπτά μετά τη μετακίνηση του ιμαντα απο το Θολοιιο χααη/.ης 

θερμοκρασίας. 

. 8.2.5.2.4. Εγκλιματισμός θερμού 

8.2.5.2.4.1. Ο ιμάντας πρεπει να διατηρηθεί τρεις ώρες σε ατμόσφαιρα θερμαινόμενου θαλάμου θερμοκρασίας 60 = 5 
0 0 και σχεηκής υγρασίας 65 ± ο τοις εκατό. 

8.2.5.2.4.2. Το φορτίο θραύσης πρεπει να προσδιοριστεί μέσα σε πέντε λεπτά μετά τη μετακίνηση του ιμάντα απο το 
θερμαινόμενο θάλαμο. 

8.2.5.2.5. Έκθεση σε νερό 

8.2.5.2.5.1. Ο ιμάντας πρέπει να διατηρηθεί πλήρως βυθισμένος επί τρεις ώρες σε απεσταγμένο νερό, σε θερμοκρασία 
20 ± 5 0 Ο, στο οποίο έχει προστεθεί ίχνος χημικού παράγοντα ύγρανσης. Μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε χημικός 
παράγων ύγρανσης κατάλληλος για την ίνα που δοκιμάζεται. 

8.2.5.2.5.2. Το φορτίο θραύσης πρεπει να προσδιοριστεί μέσα σε 10 λεπτά μετά την αφαίρεση του ιμαντα απο το 
νερό. 

8.2.5.2.6. Εγκλιματισμός φθοράς 
Επεξηγηματική σημείωση: 

Αυτή η παράγραφος δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ιμάντες οδηγούς που εγκρϊθηκαν χωριστά σύμφωνα με αυτό το 
Πρότυπο. /6/ 
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8.2.5.2.6.1 Τα ή όιατάέειε που πρόκειται να υποβληθούν στη δοκιμή φθοράς πρεπει να διατηρηθούν 

τουλάχιστον 24 ώρες σε ατμόσφαιρα θερμοκρασίας 20 χ 5 ° 0 και σχετικής υγρασίας 6ο χ 5 τοις εκατό πριν 
δοκιμαστούν. Η θερμοκρασία δωματίου κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να είν αι μεταςυ Ιο και 30 0 Ο. 

8.2.ό.2.6.2. Ο πιο κάτω πίνακας εκθέτει τις γενικές συνθήκες για κάθε δοκιμή: 



Φορτίο 

(Ν) 

Συχνότητα 

(Ηζ) 

Κύκλοι 

(αριθμός) 

Μετακίνηση 

(γπιπ) 

Διαδικασία τύπου 1 

10 

0.5 

1000 

Ο 

ο 

II 

ί-ί 

ο 

Διαδικασία τύπου 2 

5 

0.3 

5000 

300 χ 20 


Οπου δεν υπάρχει αρκετόε ιμάντας για δοκιμή πλέον των 300 χ 20 γπιπ μετακίνησης, η δοκιμή μπορεί να 
εφαρμόζεται σε μικρότερο μήκος με ελάχιστο τα 100 ιτιπι. /4/ 

8.2.5.Ι.6.3. Ειδικές συνθήκες δοκιμής 

8.2.5.2.6.3.1. Διαδικασία τύπου 1: για τις περιπτώσεις όπου ο ιμάντας γλυστρά διαμέσου του γρήγορου ρυθμιστή. Το 
Φορτίο 10 Ν πρέπει να εφαρμόζεται κάθετα και μόνιμα σε ένα από τους ιμάντες. Ο άλλος ιμάντας, τοποθετημένος 
οριζόντια, πρέπει να προσαρτηθεί σε μία διάταςη που να δίνει στην υφαντή ταινία μία κίνηση προς τα εμπρός και 
προς τα πίσω. Η διάταςη ρύθμισης πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη που ο οριζόντιος ιμάντας της υφαντής ταινίας 
να παραμένει υπό τάση (βλέπε το σχήμα 1 του Παραρτήματος 5). 74/ 

8.2.5.2.6.3.2. Διαδικασία τύπου 2: για τις περιπτώσεις όπου ο ιμάντας αλλάζει διεύθυνση περνώντας μέσα από ένα 
άκαμπτο μέρος. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής αυτής, οι γωνίες και των δύο ιμάντων από υφαντή ταινία πρέπει να 
είναι όπωο φαίνονται στο σχήμα 2 του Παραρτήματος 5. Το φορτίο 5 Ν πρέπει να εφαρμόζεται μόνιμα Στις 
περιπτώσεις όπου ο ιμάντας αλλαζει διεύθυνση περισσότερο από μία φορά περνώντας μέσα από ένα άκααπτο μέρος, 
το οορτίο των 5 Ν μπορεί να αυξάνεται ώστε να επιτευχθούν τα 300 γπιπ μετακίνησης του ιαάντα που έχουν 
προδιαγράφει δια μέσου εκείνου του άκαμπτου μέρους. /4/ 

■ 8.2.6. Μηχανισμοί απασφάλισης 

8.2.6.1. Μηχανισμοί Κλάσης Α 

Το σύστημα συγκράτησης παιδιών και το μεγαλύτερο ανδρείκελο για το οποίο αυτό προορίζεται πρέπει να 
ρυθμιστούν όπως Φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα 4. Η υ©αντή ταινία που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι όπως 
προδιαγράφεται στο Παράρτημα 13 αυτού του Προτύπου. Ο μηχανισμός απασφάλισης πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
και να γίνει ένα σημάδι στη ζώνη όπου η ζώνη μπαίνει στο μηχανισμό απασφάλισης. Τα δυναμόμετρα πρέπει να 
προσαρτώνται στη ζώνη μέσω ενός δακτυλίου ϋ. και πρέπει να εφαρμοστεί επί ένα δευτερόλεπτο μία δύναμη ίση με 
το διπλάσιο της μάζας του βαρύτερου παιδιού για το οποίο προορίζεται το σύστημα συγκράτησης παιδιών. Η 
κατώτερη θέση πρέπει να χρησιμοποιείται για μηχανισμούς απασφάλισης στη θέση Α και η ανώτερη θέση για 
μηχανισμούς απασφάλισης στη θέση Β. Η δύναμη πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη 9 φορές. Ένα πρόσθετο σημάδι 
πρέπει να γίνει επάνω στη ζώνη όπου μπαίνει στο μηχανισμό απασφάλισης και πρέπει να μετρηθεί η απόσταση 
μεταςύ των δύο σημαδιών. /14/ 
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ΑΝ*?ΕΙ5^λο 15 ΚΟ 


ΓΤΑΤΑΓΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 
ΕΣΕ Ί4 · 


ΔΙΑΓΏΝΙΑ 
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΣ2ΡΑΣ _ 

ΣΥΝ δΕΤΗΡΑΣ 
* απαςφλλιςης 

ΠΟ ΡΠΗ/ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ "Ο" 


ΆΣΤΕ ΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ 


-η μ“ ■ 


8.2.6.2. Μηχανισμοί Κλάσης Β 

Το σύστημα συγκράτησης παιδιών πρεπει να ασφαλιστεί σταθερά και η υφαντή ταινία, όπως ,ροδιαγράφειοι στο 
Παράρτημα 13, πρέπει να περαστεί μέσα ατό το μηχανισμό απασφάλισης και το πλαίσιο σύμφωνα με τη διαδρομή 
που περιγράφει αι στις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ζώνη πρέπει να περάσει μέσα από τον εςοπλισμό δοκιμής όπω_ 
περιγράφεται στο πιο κάτω σχήμα 5 και να προσαρτηθεί σε μάζα 5.2ο κ ς. Πρέπει να υπάρχουν 650 ιτιιπ ε/εύθερη, 
υφαντής ταινίας μεταςύ της μάζας και του σημείου όπου η υοαντή ταινία βγαίνει οκό το πλαίσιο. Ο μηχανισμός 
απασφάλισης πρεπει να εοαοαοστεί πωήρως και ν’α γίνει ένα σημάδι στη ζώνη όπου μπαίνε στο μηχανισμό 
απασοάλισπς. Η μάζα πρεπει να ανυψώνεται και να αφήνεται ώστε να τεφτει εΛεύθερα σε αία απόσταση -5 πιτη. 
Αυτό πρέπει να επαναλαιιβανεται 100 οορές με συχνότητα 1 κύκλου το δευτερό/επτο. για ν'α εςοιιοιωίιει το τιναγμα 
ενός παιδιού που συγκρατέται σε ένα αυτοκίνητο, ανα σημάδι ακόμη πρέπει να γίνει στη ,ώνη οπού μιαίνει στο 
■μηχανισμό απασφάλισης και πρεπει να μετρηθεί η απόσταση μεταςύ των δύο σημαόιών. 



Προς το πλαίσιο του 

παιδικού συστήματος συγκράτησης 

και το μηχανισμό ατσσοάλιαης 


Ύψος πτώσης της μαζας = 25 πυη 

Απόσταση από τη ράβδο κύλισης μέχρι τον οδηγό κύλισης = 300 πυη 

Χρήση ιμαντα από υοαντή ταινία που έχει προδιαγράφει για την πρότυπη ζώνη καθίσματος όπως ορίζεται στο Παράρτημα 13 



μα 5 Σχηματικό διάγραμμα της δοκιμής μηχανισμού απασφάλισης Κλάσης Β 
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8.2.7. Δοκιμή εγκλιματισμού ρυθμιστών αναρτημένων απευθεία; σι: ένα σύστημα συγκράτηση; παιδιών. 

Τοποθετείστε το μεγαλύτερο ομοίωμα για το οποίο προορίζεται το σύστημα συγκράτησης παιδιών, οπω; για τη 
δυναμική δοκιμή, περιλαμβάνοντας το πρότυπο χαλάρωμα όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 8.1.3.6. Σημειώστε 
μία γραμμή αναφοράς στην υφαντή ταινία όπου η ελεύθερη άκρη του ρυθμιστή μπαίνει στο ρυθμιστή 

Μετακινείστε το ομοίωμα και τοποθετείστε το σύστημα συγκράτησης παιδιών στο συστηαα εγκλιματισμού που 
φαίνεται στο σχήμα 1 του Παραρτήματος 19. 

Η υφαντή ταινία πρεπει να τυλιχτεί μέσω του ρυθμιστή σε ολικό μήκος οχι μικρότερο από 150 ιυπι. Η κίνηση πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε τουλάχιστον 100 πυη υφαντής ταινίας από τη πλευρά της γραμμής αναωορας προς την ελεύθερη 
άκρη της υφαντής ταινίας και 50 ιτιτη υφαντής ταιντας από την πλευρά της γραμμής αναοοράς τη; πληρου; 
πρόσδεσης κινούνται μεσω του ρυθμιστή. 


Αν το μήκος της υφαντής ταινίας από τη γραμμή αναφοράς μέχρι την ελεύθερη άκρη της υφαντή; ταινίας δεν είναι 
αρκετό για τη κίνηση που περιγράφτηκε πιο πάνω, τα 150 αιιη κίνησης μέσω του ρυθμιστή πρέπει να θεωρούνται από 
τη θέση του πλήρως εκτεταμένου ιμόοτα. 

Η συχνότητα του κύκλου πρεπει να είναι 10 π 1 κύκλοι το λεπτό, με ταχύτητα στο «Β>> 150 ± 10 πιπνέε;. /ΙΑ 

ν 8-.3. Πιστοποίηση του στρώματος του πάγκου δοκιμής 

8.3.1. Το στρώμα του καθίσματος δοκιμής πρέπει να πιστοποιείται όταν είναι νέο -για να οριστούν οι αρχικές τιυές 
εισδοχής από πρόσκρουση και επιβράδυνσης κορυφής και στη συνέχεια μετά από 50 δυναμικές δοκιμές. !\ 4/ 

Η πιστοποίηση και οι διαδικασίες μέτρησης πρέπει να αντιστοιχούν σ' εκείνες που προδιαγράφονται στην τελευταία 
έκδοση του 150 6487. Ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να αντιστοιχεί στην προδιαγραφή ενός καναλιού δεδομένων με 
ένα φυ.τρο καναλιού κλάσης (ΟΡΟ) 60. 

Χρησιμοποιώντας τη διάταξη δοκιμής που ορίζεται στο Παράρτημα 22 αυτού του Προτύπου, διεξάγετε 3 δόκιμέ;. 150 
πυη από τη μπροστινή άκρη του στρώματος επί της κεντρική; γραμμής και σε 150 πυυ προς κάθε κατεύθυνση από 
την κεντρική γραμμή. Τοποθετείστε τη διάταξη κστακόρυοα σε μία επίπεδη άκαμπτη επιοανεια. Χαμηλώστε τη ιιάζα 
πρόσκρουσης μέχρι να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια και τοποθετείστε τον δείκτη εισδοχής στη θέση του μηδενό;. 

■ Τοποθετείστε τη διάταξη κατακόρυφα πάνω οκό το σημείο δοκιμής, ανυνι/ώοττε τη μάζα 500 πητι και αφήστε την να 
πέσει ελεύθερα ώστε να προσκρούσει στην επιφάνεια του καθίσμοιτος. Καταγράψτε την εισδοχή και την καμπύλη τη; 
επιβράδυνσης. /14/ 

8.3.3. Οι τιμές κορυφής που καταγράφτηκαν δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από 15 τοις εκατό από τις αρχικέ; 
τιμές. 714/ 


8.4. Ταινίες υψηλής ταχύτητας και βίντεο 

8.4.1. Προκειμένου να προσδιοριστεί η συμπεριφορά του ανδρεικέλου και οι μετατοπίσεις του. όλε; οι δυναμικέ; 
δοκιμές πρέπει να κινηματογραφούνται με κινηματογραφική ταινία ή βίντεο με συχνότητα τουλάχιστον 400 πλαίσια 
το δευτερόλεπτο. /14/ 

8.4.2. Στο βαγονέτο ή στο σκελετό του οχήματος πρέπει να αναρτηθούν σταθερά κατάλληλα σήματα βαθμονόμησης 
ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η μετατόπιση του ανδρεικέλου /14/ 
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8.5. Ηλεκτρικές μετρήσεις 

Οι διαδικασίετ μέτρησης πρεπει να αντιστοιχούν σε εκείνες που ορίζονται στην τελευταία έκδοση του 150 648 , Οι 
ελάσεις της συχνότητας καναλιού πρέπει να είναι: 


Τύπος μέτρησης 

ΟΡΟ (Ηζ) 

Φορτία ζωνων 

σι 

ο 

Επιτάχυνση κε©αλ.ιού(μοροής) 

1000 

Επιτάχυνση στήθους 

οο 

ο 

Επιτάχυνση βαγονέτου 

ο 

50 


Ο ρυθμός του δείγματοτ πρεπει να είναι του/.άχιστον οκτώ ©ορές το Ργι (ΟΡι_) (οη/.αδή σε εγκαταστάσεις κλ.άση.. 
1000 φίλτρων προκαταρκτικού δείγματος, αυτό αντιστοιχεί σ' ένα ελάχιστο ρυθμό δειγματο/.η\ί/ίας περίπου 8000 
δειγμάτων 1 ανά δευτερόλεπτο ανά κανάλι). /14/ 


9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 

9.1. Στην έκθεση δοκιμής πρεπει να καταγράφονται τα αποτελέσματα όλμον των δοκιιιών και μετρήσεων, οι ταχύτητες 
του βαγονέτου, η θέση που καταλαμβάνεται από την πόρπη κατα τη διάρκεια της δοκιμής αν αυτή μπορεί να 
μεταβάλλεται και οποιαδήποτε αστοχία η θραύση. 

9.2. Αν δεν έχουν τηρηθεί οι διαταςεις του Προσαρτήματος 4 στο Παράρτημα 6 αυτού του Προτύπου που αωορούν τις 
αγκυρωσεις. στην έκθεση δοκιμής πρεπει να περιγράοεται πώς εγκαταστάθηκε το σύστημα συγκράτησης παιδιών και 
πρεπει να προσδιορίζονται οι σημαντικές γωνίες και διαστάσεις. 

9.3. Οταν το σύστημα συγκράτησης παιδιών 1 δοκιμάζεται σε ένα όχημα ή σκελετό οχήματος, στην έκθεση δοκιμής 
πρέπει να προσδιορίζεται ο τροπος προσάρτησης του σκελετού του οχήματος στο βαγονέτο, η θέση του συστήματος 
συγκράτηση; παιδιών και του καθίσματος του οχήματος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος του οχήματος. 


10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

10.1. Κάθε τροποποίηση ενός συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να δηλώνεται στην ’ι πηρεσία που ενέκρινε το 
σύστημα συγκράτηση; παιδιών. Η Υπηρεσία μπορεί τότε εναλλακτικά: 

10.1.1. Να θεωρήσει ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν δεν είναι πιθανό να έχουν ένα αισθητό δυσμενές αποτέλεσμα και 
ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση το σύστημα συγκράτησης παιδιών ακόμη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, ή 

10.1.2. Να ζητήσει μία προσθετή εκθεση δοκιμής από την Τεχνική Υπηρεσία που είναι υπεύθυνση για τη διεςαγωγη 
των μετρήσεων. 
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10.2. Η επιβεβαίωση ή η όρχηση έγκρισης, προσδιορίζοντας τις μετατροπές, πρεπει να κοινοποιείται με τη διαδικασία 
που προσδιορίζεται στην πιο πάνω παράγραφο τ ' στα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συμφωνία που εφαρμόζουν τον 
Κανονισμό ΕΟΕ 44. 

10.3. Η αρμόδια Αρχή που εκδίδει μία επέκταση έγκρισης πρέπει να εκχωρεί ένα αριθμό σειράς για την επέκταση 
αυτή και να πληροφορεί τα άλλα Μέρη στη Συμφωνία του 1958 που εφαρμόζουν τον Κανονισμό ΞΟΕ 44 
χρησιμοποιώντας ένα έντυπο ανακοίνωσης που να συμφωνεί με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 αυτού του 
Προτύπου. Π< 


11. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π! 

11.1. Κάθε σύστημα συγκράτησης παιδιών εγκριμένο σύμφωνα μ’ αυτό το Πρότυπο πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασμένο ώστε να συμμορφώνεται με την έγκριση τύπου ικανοποιώντας τις απαιτήσει; που εκτίθενται στις πιο 
πάνω παραγράφους 6 ως 8. 


11.2. Προκειμένου να επαληθευτεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 111. πρεπει να διεξάγονται 
κατάλληλοι έλεγχοι της παραγωγής 

11.3. Ειδικότερα ο κάτοχος της έγκρισης πρέπει: 


11.3.1. Να διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των συστημάτων 
συγκράτησης παιδιών. 

11.3.2. Να έχει πρόσβαση στον αναγκαίο εξοπλισμό ελέγχου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης κάθε εγκριμένσυ 
τύπου. 


11.3.3. Να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα των αποτελεσμάτων δοκιμών καταγράφονται και τα συνημμένα έγγραφα 
παραμένουν διαθέσιμα επί αία περίοδο που πρέπει να προσδιοριστεί σε συμφωνία με την αρμόδια Υπηρεσία 

11.3.4. Να αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής, προκειαένου να επαληθευτεί και να εξασφαλιστεί η 
σταθερότητα των χαρακτηριστικών του συστήματος συγκράτησης παιδιών, λαμβάνοντας υποφη τη μεταβολή τουε σε - 
περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής. 

11.3.5. Να διασφαλίζει ότι για κάθε τύπο συστήματος συγκράτησης παιδιών, διεξάγονται τουλάχιστον οι δόκιμε; που 
περινράοονται στο Παράρτημα 16 αυτού του Προτύπου. 

11.3.6. Να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε δείγματα ή κομμάτια δοκιμών που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τον 
τύπο της δοκιμής που εξετάστηκε πρεπει να προκαλούν μία άλλη δειγματοληψία και μια άλλη δοκιμή. Πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να επαναφερθεί η συμμόρφωση της αντίστοιχης παραγωγής. 

11.4. Η αρμόδια Αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τυπου μπορεί σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή να επαληθεύσει τις 
μεθόδους ελέγχ° υ συμμόρφωσης που εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής. 

11.4.1. Σε κάθε επιθεώρηση, πρεπει να παρουσιάζονται στον επισκέπτη επιθεωρητή τα βιβλία δοκιμών και τα αρχεία 
επιθεώρησης της παραγωγής. 


11.4.2. Ο επιθεωρητής μπορεί να παίρνει δείγματα κατα τύχη τα οποία θα δοκιμαστούν στο εργαστήριο του 
κατασκευαστή. Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων μπορεί να προσδιορίζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
επαλήθευσης του κατασκευαστή. 

11.4.3. Όταν η στάθμη της ποιότητας φαίνεται μη ικανοποιητική, ή όταν θεωρείται αναγκαίο να επαληθευτεί η ισχύς 
των δοκιμών που έγιναγχσε εφαρμογή της παραγράφου 11.4.2. . ο επιθεωρητής πρέπει να επιλέγει δείγματα για 
αποστολή στην Τεχνική /Υήηρεσια που έκανε τις δοκιμές έγκρισης τύπου. 
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114.4. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να διεξάγει οποιαδήποτε δοκιμή που περινράφεται σ' αυτό το Πρότυπο 

11.4.5. Η κανονική συχνότητα επιθεωρήσεων που εγκρίνεται από την αρμόδια Αρχή πρεπει να είναι δύο το χρόνο. 
Στην περίπτωση όπου καταγράφονται αρνητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις επιθεωρήσεις, η 
αρμόδια Αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να καθιερωθεί πάλι η συμμόρφωση 
παραγωγής όσο το δυνατόν πιό γρήγορα 

12 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

12.1. Η έγκριση που χορηγήθηκε σχετικά με ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με το Πρότυπό αυτό 
μπορεί να ανακληθεί αν ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών που φέρει τις ενδείςεις που αναφερονται στην παραγραφο 

5.4. αποτυγχάνει να ανταπεξέλθει στους τυχαίους ελέγχους που περιγράφονται στην παράγραφο 1! ή δεν 
συμμορφώνεται προς τον εγκριμένο τύπο. 

12.2. Αν ένα Μέρος στη Συμφωνία το οποίο εφαρμόζει τον Κανονισμό ΕΟΕ 44 αποσύρει μία έγκριση που έχει 
χορηγήσει προηγουμένως, πρέπει αιιέσωε να ενημερώσει τα άλ/.α Συμβαλλόμενα Μέρη που εφαρμόζουν τον ίδιο 
Κανονισμό, με ένα αντίγραφο του εντύπου της έγκρισης το οποίο να οέρει στο τέλος, με μεγαλα γράμματα την 
υπογραμμένη και με ημερομηνία σημείωση «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΣΥΡ-ΘΕΙΣΑ» μέσω του έντυπου επικοινωνίας που 
συμφωνεί με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 αυτού του Προτύπου. Π', 


13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 


13.1. Αν ο κάτοχος τηε έγκρισηο σταματά πλήρως την κατασκευή ένα συγκεκριμένο τύπο συστήματος συγκράτησης 
παιδιών σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο, πρέπει να ενημερώσει γι' αυτό την Αρχή που χορήγησε την έγκριση. Αφού 
λάβει τη σχετική ειδοποίηση, η Αρχή αυτή πρέπει να πληροφορήσει τα άλλα Μέρη της Συμφωνίας που εφαρμόζουν 
τον Κανονισμό ΕΟΕ 44 με ένα αντίγραωο του εντύπου της έγκρισης το οποίο να φέρει στο τέλος, με μεγάλα 
γράμματα, την υπογραμμένη και με ημερομηνία σημείωση « ΔΙΑΚΟΓΤΕΙΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ « μέσω του έντυπου 
επικοινωνίας που συμφωνεί με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 αυτού του Προτύπου. /?/ 


14 ΟΔΗΓΙΕΣ 

14.1. Κάθε σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες στη γλώσσα της χώρας όπου πουλιέται 
το σύστημα με το ακόλουθο περιεχόμενο. 


14.2. Οι οότΓΛετ ενκατάστασηε πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 


14.2.1. Στα συστήματα συγκράτησης παιδιών «γενικής» κατηγορίας (ΠΝίνΕΚΔΑΙ) πρέπει να είναι καθαρά ορατή 
στο σημείο πώλησης χωρίς να αφαιρείται η συσκευασία η εξής ετικέττα: 714/ 


Ανακοίνωση 

1. Αυτό είναι ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών γενικής κατηγορίας. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη σειρά 
τροποποιήσεων 03 του Κανονισμού 44 γιαγενική χρήση σε οχήματα και θα ταιριάζει στα περισσότερα, αλλά όχι 
όλα. τα καθίσματα αυτοκινήτων. 

2. Η σωστή τοποθέτηση είναι πιθανή αν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει στο βιβλίο του οχήματος ότι 
το όχημα είναι δυνατόν να δεχθεί ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών γι' αυτή την ομάδα ηλικιών. 

3. Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών έχει καταταχθεί ως «γενικής κατηγορίας» κάτω από περισσότερο 
αυστηρές συνθήκες από εκείνες που εφαρμόζονται σε παλαιότερες σχεδιάσεις που δεν φέρουν αυτή την 
ειδοποίηση. 

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε ή τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών ή τον 

πωλητή. Γ\ 
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14.2.2. Στα συστήματα συγκράτησης παιδιών της «περιορισμένης» και της «μερικής» κατηγορίας οι ακόλουθε; 
πληροφορίες πρέπει να είναι καθαρά ορατές στο σημείο πώλησης χωρίς να αψαιρείται η συσκευασΐα: /14/ 


Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών εχει καταταχθεί για « (Περιορισμένη / Μερική)» χρήση και είναι κατάλληλο | 
για στερέωση στις θέσεις καθισμάτων των εξής αυτοκίνητων: ί 

I 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΓΠΤ..Ο ! 

---^- | 

αεαττερικε; Κεντρικέ; I 

! (Μοντέλο) Ναι Ναι Όχι I 

ί I 

I ©εσείς καθισμάτων σε άιλλα αυτοκίνητα μπορεί επίσης να είναι κατάλληλε; για την υποδοτή αυτού του συστήιιατο; | 

| συγκράτησης παιδιών. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε η τον κατασκευαστή του συστήματα; συγκράτηση; I 
ί παιδιών ή τον πωλητή. ’ ί 


'*—' —να συστήματα συγκράτησης παιδιών της κατηγορίας «ειδικού οχπματο;» οι π/.ηροφοριε; για το όχημα στο 
οποίο εφαρμόζονται πρεπει να είναι καθαρά ορατές στο σημείο πώλησης χωρίς να αοαιρείταχ η συσκευασΐα /14/ 

1-ν._.4. Αν η διάταξη απαιτεί μια *_ώνη ασφαλείας για ενήλικες, το εςή; κείιιενο θα πρεπει επίσης να είναι καθαρά 
στο σημείο πώλησης χωρίς να μετακινείται η συσκευασΐα: 


« Κατά/.Λ.ηλο μόνο αν τα ενκριμένα οχήματα είναι εφοδιασμένα με ^ωνε; ασφαλεία; δύο σημείων/ 3 σημείων / 
στατικέ; / με αναβολέα (αυτόματες), εγκριμένες ως προς τον Κανονισμό αρ. Ιό του ΟΗΕ/ΕΟΕ ή άλλα Πρότυπα που 
εφαρμόζονται. 


* Διαγράφεται «δύο σημειώνει η « .■ σημεί^ον « κ.λ.π. ανάίετνα ιιε την περίπτωστ,. ί 


—την .ερύι—ωση συστημάτων συγκράτησης ενθεμίων βρεοων ^ρεπει να περί/.αμβάνεται ένα; κατάλονο; των 
ενθεμίων για τα οποία το σύστημα είναι κατάλληλο. /14/ 

1-κ_.5. Ο κατασκευαστής του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρεπει να παρεχει πληροφορίες επάνω στο κουτί τη; 
συσκευασίας σχετικά με τη διεύθυνση με την οποία ο πελάτης μπορεί να αλληλογραφήσει για να αποκτήσει 
περισσότερες πληροφορίες για τη τοποθέτηση του συστήματος συγκράτησης παιδιών σε συγκεκριμένα οχήματα. /14,' 

14.2,6. Τη μέθοδο εγκατάστασης εικονογραφημένη με φωτογραφίες η και πολύ καθαρά σχέδια 

ι4.2.-. Ο χρήστης πρέπει να πληροφορείται ότι τα άκαμπτα στοιχεία και τα πλαστικά μέρη ενός συστηματο; 
συγκράτησης παιδιών πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετημένα και εγκατεστημένα ώστε να μην μπορούν, 
κατα τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης του οχήματος, να παγιδευτούν από ένα κινητό κάθισμα ή σε μία πόρτα του 
οχήματος. 

14.2.8 Ο χρήστης θα πρέπει να πληροφορείται να χρησιμοποιεί ενθεμια βρεφών κάθετα προ; τον διαυήκη άξονα του 
οχήματος. /4/ 


14.2.9. Στην περίπτωση συστημάτων προς τα πίσω, ο πελάτη; πρέπει να πληροφορείται να μην τα χρησιμοποιεί σε 
θέσεις όπου υπάρχει εγκατεστημένος αερόσακκος. Η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι καθαρά ορατή στο σημείο 
πώλησης χωρίς να αφαιρετοί η συσκευασΐα /ΙΟ/ 
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14.2.10. Στα «συστήματα σιτγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες» πρέπει να είναι καθαρά ορατή η ακόλουθη 
πληροφορία στο σημείο πώλησης χωρίς να αφαιρείται η συσκευασία: /14/ 

Αυτό το «σύστημα συγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες» είναι σχεδιασμένο για να δίνει πρόσθετη υποστηριςη σε 
παιδιά που έχουν δυσκολία να κάθονται σωστά σε συμβατικά καθίσματα Πάντοτε συμβουλευτείτε το γιατρό σας για 
να βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα συγκράτησης είναι κκτάλληλ . 0 για το παιδί σας. _ 

14.3 Οι οδη-άεε -/ρήση; πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

14.3.1. Τις ομάδεε βάρους για τις οποίες προορίζεται το σύστημα 

14.3.2. Οταν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία ζώνη ασφαλείας για ενήλικες, τον τύπο της ζώνης 
ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την ακόλουθη φράση: « Κατάλληλο μόνο για χρήση στο αναφερόμενο 
όχημα εφοδιασμένο με ζώνεε ασφαλείας 2 σημείων / 3 σημείων / στατικές / με αναβολέα εγκριμένες ως <.ρος τον 
Κανονισμό ΕΟΕ αρ. 16 ή άλλα ισοδύναμα Πρότυπα (Διαγράψτε 2 σημείων /3 σημείων κ.λ.π. ανάλογα με την 
περίπτωση). /4/ 

14.3.3. Η μέθοδος χρήσης πρέπει να φαίνεται με φωτογραφίες ή και πολ.ύ καθαρά σχέδια Στην περίπτωση 
καθισμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς τα εμπρός και προς τα πίσω, πρέπει να υπάρχει σαφής 
προειδοποίηση να διατηρηθεί το σύστημα συγκράτησης προς τα πίσω μεχρις ότου η μάζα του παιδιού είναι 
ιιεγαλ.ύτερη από ένα αναφερόμενο όριο, ή ςεπερντέται κάποιο άλλο κριτήριο σχετικά με τις διαστάσεις. /14/ 

14.3.4. Η χρήση της πόρπης και των διατάξεων ρύθμισης πρέπει να εξηγείται με σαφήνεια 

14.3.5. Πρέπει να συντστάται σποιοιδήποτε ιμάντες που κρατούν το σύστημα συγκράτησης στο όχημα να είναι 
σοιγμένοι. ότι σποιοιδήποτε ιμάντεε που συγκρατούν του παιδί θα πρέπει να ρυθμίζονται στο σώμα του παιδιού και ότι 
οι ιμάντες δεν θα πρέπει να είναι στριμμένοι. 

14.3.6. Πρέπει να τονίζεται ότι είναι σημαντική η όιασφάλ.ιση ότι οποιαδηποτε ζώνη δύο σημείων φοριέται κάτω 
χαμηλ.ά. ώστε να σφίγγεται σταθερά η λεκάνη 

14.3.7. Πρέπει να συνιστάται ότι θα πρέπει να αντικαθίσταται το σύστημα όταν έχει υποβληθεί σε βίαιες 
καταπονήσεις σε ένα ατύχημα. 

14.3.8. Πρέπει να δίνονται οδηγίες για το καθάρισμα 

14.3.9. Πρέπει να δίνεται μία γενικής μορφής προειδοποίηση προς το χρήστη που αοορά τον κίνδυνο 
πραγματοποίησης οποιωνδήποτε αλλαγών ή προσθηκών στο σύστημα χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Αρχής και τον 
κίνδυνο αν δεν ακολουθηθούν προσεκτικά οι οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
συστήματος συγκρότησης παιδιών. /4/ 

14.3.10. Όταν το κάθισμα δεν είναι εφοδιασμένο με ένα υφαντό κάλυμμα, πρέπει να συνισταται ότι το κάθισμα θα 
πρέπει να διατηρείται μακριά από το φώς του ηλ.ίου, διαφορετικά μπορεί να είναι πολ.ύ ζεστό για το δέρμα του 
παιδιού. Π! 

14.3.11. Πρέπει να συνιστάται να μην αφήνονται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη στο σύστημα συγκράτησης παιδιών. 77/ 

14.3.12. Πρέπει να συνιστάται ότι πρέπει να είναι κατάλληλ.α ασφαλισμένες οποιεσδήποτε αποσκευές ή άλ-να 
αντικείιιενα που μπορεί να προκαλεσουν τραυματισμούς στην περίπτωση σύγκρουσης. 714/ 
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15 ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΕΑ ΤΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 


15.1. Τα Μέρη στη Συμφωνία που εφαρμόζουν τον Κανονισμό ΕΟΕ 44 πρέπει να ανακοινώνουν στη Γραμματεία των 
Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και διευθύνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή 
δοκιμών έγκρισης και των Διοικητικών Υπηρεσιών που χορηγούν· εγκρίσεις και στις οποίες πρέπει να στέλνονται 
έντυπα που πιστοποιούν έγκριση ή άρνηση ή απόσυρση έγκρισηςπου εκδίδονται σε άλλες χώρες. 

Κατάσταση των χωρών που εφαρμόζουν τον Κανονισμό ΕΟΕ 44, διαπιστευμένες Διοικητικές Υπηρεσίες και 

Τεχνικές Υ'θηρεσίες /Π/ ,ΊΖΙ 113/ 


Σύμβολο ΕΟΕ 

Χώρα 

Ημερομηνία 

αίτησης 

Διαπιστευαένη Διοικητική Υπηρεσίαίες) 

. 

Διαπιστευμένη Τεχνική Υπηρεσία ίες'Ι 

Ε, 

ΙΑ 

ΙΟ 


Κταίώαπ-Βιιηάεζαηΐ! 

Ξΐααιΐίεηε Μαιετιαίρηϊίιιηξζαηίΐαί: αη άετ 

Γερμανία 

Ροίί/αεΗ 20 63 

Ι'ηινετίίΐάΐ Ξΐιηιραπ βίΡΑ) 

1984-03-23 

Εότάετίΐτ. 16 

Ρίαβεηνναίάήηξ 32 

\ν -2390 ΕΙεπεδοιιτς 

IV-7000 ΒίιιΙΐρατί 80 

ε 2 

2Ά 

2.Έ 


Μιηίειέτε άε 1' ΕαιιιρετηεηΙ. άιι ώοιζεπιεηΐ, Δε 

ΤαοοτατοίΓε άεΐ ’ϊάηιοη ύε 1' αιιίοτηοόιίε. άιι 

Γα/λάα 

Γ Ατηέηα^ετηεηΐ άιι Τεχηιοίτε ε: αεί 

τηοίοσαείε ει άιι αναίε ίΙΥ.ΤΛ.Σ.) 

1992-01-01 

Τταηζροπζ Οίτεσίίοη άε ία Σέαιηΐέ ει άε Ια 

Αιιΐοάτοτηε άε Ζιηαί-ΜοηΐΙηέΓχ I 


αταιιίαιιοη τοιιΐιέτε 

5οιιε-άίτεαίοη άε Ια Ριέξίεηιεηιαιιοπ 
ίεε'ηηιαυβ αεί νόηίσιιίεί 
ί ' Ατα'ηε άε Ια Οέ/εηζε 

92055 Ραπί Ια Οέίεηεε εεάεχ 04 

91310 Βίηαί-Μοπΐίηέη ] 

1 

I 

ί 

I 

1 

ε 3 

3ΙΑ ία) 

3 Βία/ 


λίίηίςίετο άει ΤταεροΠ; 

Οεηη-ο Ξιιρεηοτε ΡααηεΓζηε ε Ρτονε 

Ιτα/άα 

ΟίΓεζίοηε Οεηεταίε άεΐία λΤοιοηζζαζιοηε 

Αιιΐονείεοϊί ε Οίίροζάίνί άε!Μίηιζιετο αεί 

1989-01-29 

Σίνίΐε ε αεί Τι-αεροη: ίη εοηοαζαιοπε 

Τταεροηί ! 


Οιτεζιοηε Σεητταίε Π’-Οίνίζιοηε 41 

Ι'ίαΙε άί Ξεηεάαξ’ν, 333 


Ύία αεί Κίοηιι άί ΡίβιταΙαια. 137 

00! 5 7 Ροηια 

00138 Ροηια 

ε 4 

4Α 

^ ί 

Ο/λανδία 

Χάίηίίίετίε ναη Ι'εχέεεΓ εη Μ'αιεηιααι 

Ιηίΐιιιιιιί νοοτ ΊνερταπζροητηιάάεΙεη - 

Ρήέάίεηίΐ νοοτ Ηε’. Ψεχνετέεετ 

7X0 

1981-02-01 

Εηεοραηνεξ 205 

ΞαηοεηιακεΓζττααΐ 9 7 

2711 ΕΡ Ζοείεππεετ 

Ροζώιιζ 7~ 7 

2628 η: Οεΐ/ι 


2700 Α Τ Ζοειεηηεετ 

Ροζώιιζ 237 


ΤεΐΗ-079) 458 100 

2600 ΑΕ ΟεΙβ 


Εαχ: (-079)458 021 

Τε1:ί~0Ι5) 696 900 



Εαχ: >,-015)571 201 

ε 5 

5/Λ 

5.-Ό 


5»·εάίεΜ Χαιίοηαί Ροαά Αάπιιηίζικαίιοη 

5ννεάιζη Χαΐίοηα! Ροαά αηά Τταηζροπ 

Σουηδία 

5-781 87 ΒοΗαη^ε 

ΚεζεαταΗ Ιηζιηιιΐε Α ΤΙ) 

1981-06-13 


5-581 95 Ιίηέόρίηξ 





11890 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΛΟΤ 1399 


Βέ/.γιο 

1982-11-17 

67Α 

Νΐίηίείέηε άεε οοΓηηιιιηίσαΐίοηε εΐ άε !' 
ιηβαειτυαυτε 

Λάτηίηίεΐταίιοη άε ία Ρέ^Ιεηιεηίαιιοη άε Ια 
ΟίΓΟίίαιιοη εΐ άε Γ ΙηβταειηιαιίΓε 

5εη·ίοε αιηουίαίιοη τοαίίέτε - Οιτεείιοη 
ΐεοΗηίςνε 

ΚΕ5ΙΟΕΝΟΕ ΡΑΙΑΟΕ, ΒΙοο 0 - 5έτηε έταξε 
Κιιε άε Ια ίοι, 155 

1040 Βηιχείίεε 

ΤεΙ: (-02) 287 33 33 

Εαχ: (-02) 287 44 80 

6/0 

ίαύοΓαιοιτε άε Γ Λίχοααίιοη άε$ 

Ιηάυίΐηείε άε Βείξίαηε Λ.ΞΒί 

27-29 ανεηυε Λ. ΟτοιιαΠ 

1160 Βηιχείίεζ 

Ε, 

Ουγγαρία 

1988-11-17 

7/Λ 

Κόζίεέεάέει ΕόβεΙϋξνείεΐ 
(Οεηεταί Ιηζρεαιοη οίΤτασεροΠ) 

17. Τέτεζ Κόηιΐ 96 

1057 Βαάαρεεί 

7/€ 

Λ ιιίόιραη Κηίαιό έζ Εεγίεζζιό ί'άΐίαΐαΐ 
(ΡεχεατοΗ Εηίετρηχε οί ιίιε Λυίοτηοτίνε 
Ιηάηειτν) 

XI. Οεόέα η. 7-13 

1115 Βυάαρεζ: 

Ε» 

Δημοκρατία της 
Τσεχίας 

1982-11-17 

8/Λ 

ΜίηίειεΓετνο άορΓα\>ν 
(ΜιηιζΓτν οβΤταηεροη) 

Νόοτεζι Τηάνιέα Ξνούοάν 12 

11015 Ρταξίιε 1 

ΤεΙ: (-422) 230 31 11 

Εαχ: (-422)- 

8/0 

Ιάεΐαν ρτο ννζέυπι πιοΐΟ’Όννο'η νοζιάεί 
(Μοιογ νεΗίοΙε ΚεΒεατο'η ίηζιηιιιεΐ 
Τι'ηοναΓζέά 12 

180 68 Ρταξνε 9 

8/0 

Ιάειαν είίηίοηί α τηεΒϊχέέ άορηανν 
(ΡεζεατοΗ Ιηεΐιίιιίε οί Κοαά αηά (τύαη 
Τταηεροη) 
άάηχ/ςν ντ$εέ 13 

118 20 Ρκαζιιε 1 - Κίαίά Ξίταηα 

Επ 

Ηνωμένο 

. Βααί/ζιο 

1981-02-01 

11/Λ 

Οεραπτηεηι οί Τταηεροη 

Κοοτη 804 

Τοίίξαίε Ηοιιεε 

ΗουΙίοη Ξη-εει 

Βηείοί Β52 90ά 

11 /Λ ! 

11/Β 

Βηιίεή ΞιαηάατάΣ ΙηΣίιιυιίοη ίΞΞΙ) 

ΜανΙαηάε Λνεπυε 

Ηεπιεί Ηετηρειεαά 

ΗεΓΐίοΓάζ'ηίΓε 

Ε α 

Αυστρία 

1987-07-28 

12/Λ 

ΒιιηάεετηιηίΣΙεΓίιιτη βιτ όββεηύίοΗε ΙΥιΠεεΙιαβ 
ιιηά νετΙ/εΗτ 

ΚαάεΐΣίζνετταεεε 2 

Λ-1030 νίεηηα 

12/Β ] 

Βιιηάεερηίβαηείαίι βύτ ΕταβίαΗτζειιξε 
ΜίεΗεΙόεαεΓΠξαεεε 8 

Λ-1090 νίεηηα 

Εκ 

Λουξεμβούργο 

1984-05-01 

13/Λ 

Μίηίχην οβΤταηεροπ 

19-21 ΒοιιΙενατά ΚοναΙ 

1-2910 ΙιιχεπιύιΐΓξ 

13/ΒΓο) 

ΤΌΎ-ΚΙιείηΙαηά-ΙιιχετηύηΓξ 

60, πιε άεε Κοηαίηε 

1-2444 ΤυχετηέΐίΓξ 

13/Β(ε) 

ΙαχοοηττοΙ Λ.5.Β.Ε 

Ραε άε ία Οιηεηίεπε 
ί-1337 Οοπιπιείάαηνε · 

Ε« 

Νορβηγία 

1988-02-21 

16/Λ 

νεξάίΓεκιοΓαΐεΐ 

νεξίταβίάτανάεΐίηξεπ 

Οτεηχενειεη 92 

Ροχώοΐί! 8109, Οερ. 

---- 
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Ει, 

Φινλανδία 

1991-04-12 

17/Λ 

Λ ιποΓβί:ι$ιεηΙίεΞίαΐ5 

(Κίοιοκ Υεηιοίε Κεξίςίαΐίοη ϋεηΐκε) 

ίιιάνίξίηίχιΐιι 3-5 

5Ρ-00Ι30 ΗεΡίηΙα 


Εΐ! 

Δανία 

1981-05-24 

18/Λ 

Μίηίζίτγ ο/Τεαπ^ροη 

Κοαά 5αβιγ Ωίνιείοη 

Τνρε ΛρρΓΟναΙ 5εαίοη 

Ογηατηονε] 4 

ΩΚ-2730 Ηβτίεν 

Τεί: (+4592)917 374 

Ραχ: (-4592)530 110 


Ευ 

Ρουμανία 

1984-02-03 

19/Λ 

Μίηίειεηι! ΙηάιιεΓηβι ΟοπείιιαπίοΓ άε Μαείπί 
Ωιτεαια ΟεηεΓαΙα Τεεπιεα 

Οαίεα Υίαοπεί πγ.133 

Κ-71102 ΒηεΗαΓεεπ 

Ζ Λ/ 
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16 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι 1995 - 09 - 12. 

16.1. Από την ετάσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της σειράς 03 των τροποποιήσεων, κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος 
που εφαρμόζει τον Κανονισμό 44 θα αρνείται τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΕ σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό όπως 
τροποποιήθηκε από τη σειρά 03 τροποποιήσεων. /14/ 

16.2. Μετά από 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη που εφαρμόζουν τον 
Κανονισμό 44 πρέπει να χορηγούν εγκρίσεις ΕΟΕ μόνο αν ο τύπος του συστήματος συγκράτησης παιδιών που 
υποβάλλεται για έγκριση ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά 03 
τροποποιήσεων. 

16.3. Από την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της σειράς 03 των τροποποιήσεων, οι διατάξεις του 
Παραρτήματος 16 αυτού του Προτύπου πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε συστήματα συγκράτησης παιδιών 
εγκριμμένου τύπου ως προς τη σειρά 02 τροποποιήσεων. 

16.4. Από την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της σειράς 03 των τροποποιήσεων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη που 
εφαρμόζουν τον Κανονισμό 44 μπορούν να αρνσύνται την πώληση ενός τύπου συστήματος συγκράτησης παιδιών που 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 6.2.2. και 6.2.14 της σειράς 03 τροποποιήσεων. 716/ 

16.5. Μετά από 36 μήνες μετά την ημερομηνία ισχύος της σειράς 03 των τροποποιήσεων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 44 μπορούν να αρνσύνται την πώληση ενός τύπου συστήματος συγκράτησης παιδιών 
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς 03 τροποποιήσεων του Κανονισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 


(Μέγιστο σχήμα : Α4 (210 χ 297 πυη)) /4/ 



[ 'ΟΐΌμα της αρμόδιας Αρχής ] 


Ανακοίνωση που αφορά την έγκριση (ή άρνηση έγκρισης ή απόσυρση έγκρισης 
ή παραγωγή που έχει διακοπεί οριστικά) συστημάτων συγκράτησης παιδιών 
επιβατών σε οχήματα με κινητήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 44. 


Αρ. Έγκρισης. 

1.1. Σύστημα συγκράτησης παιδιών με όψη προς τα εμπρός προς τα πίσω/ ενθέμιο βρέφους. ** 

1.2. Ενσωματωμένο/μη ενσωματωμένο/μερικό/μαξιλάρι ανύψωσης.** 

1.3. Τύπος ζώνης: (για ενήλικες)ζώνη τριών σημείων/** (για ενήλικεςίζώιη δύο σημείων/** ζώνη ειδικού τυπου*/ 
αναβολέας** 

1.4. Αλλα χαρακτηριστικά: συναρμολόγηση καθίσματος' προστατευτικό σύστημα πρό σκρουσηε.** 

2. Εμπορική ονομασία ή μάρκα.. 

3. Ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής για το σύστημα συγκράτησης παιδιών. 

4. Επωνυμία του κατασκευαστή. 

5. Εφόσον υπάρχει, επωνυμία του αντιπροσώπου του. 

6. Διεύθυνση. 

7. Υποβλήθηκε για έγκριση σας. 

8. Τεχνική Υπηρεσία που διεξάγει τις δοκιμές έγκρισης. 

9. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής που εκδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. 

10. Αριθμός της έκθεσης δοκιμής που εκδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. 

11. Χορηγήθηκε έγκριση /δεν χορηγήθηκε** για χρήση ως Οαάδα 0. 0-, I. II η III και για 
γενική/μερική/περιορισμένη χρήση ή χρήση σε ειδικό όχημα θέση σε όχημα** 

12. Θέση και είδος του σήματος. 

13. Τόπος. 

14. Ημερομηνία. 

15. Υπογραφή. 

16. Στο έντυπο αυτό επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα που φέρουν τον αριθιιό έγκρι σης που φαίνεται πιό 
πάνω: 

.σχεδιαγράμματα, διαγράμματα και σχέδια του συστήματος συγκράτησης παιδιών, περιλαμβάνοντας 

οποιονόήποτε αναβολέα συναρμολόγηση καρέκλας, τοποθετημένο σύστημα προστασίας από πρόσκρουση. 

.σχεδιαγράμματα διαγράμματα και σχέδια του σκελετού του οχήματος και του σκελετού του καθίσματος, ως 

επίσης και του συστήματος ρύθμισης και των προσαρτήσεων, περιλαμβάνοντας κάθε απορροφητή ενέργειας που είναι 
τοποθετημένος. 

.φωτογραφίες του συστήματος συγκράτησης παιδιών ή και του σκελετού του οχήματος και του σκελετού του 

καθίσματος. 

.οδηγίες για τη τοποθέτηση και τη χρήση. 

.κατάλογος των μοντέλων οχημάτων για τα οποία προορίζεται το σύστημα συγκράτησης. 


* Υποδείξτε τον τύπο κι 
** Διαγράψτε ότι δεν ισχύ! 


ν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό αρ. Ιό η με τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου. 




















11894 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΛΟΤ 1399 


Π( 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

1)ΝΐνΕΚ5ΑΙ_ 9-36 


4 


3 



± 


032439ΙΞ 



3 = 8 γπγπ ελάχιστο 


Το σύστημα συγκράτησης παιδιών γενικής κατηγορίας που φέρει το πιο πάνω σήμα έγκρισης είναι ένα σύστημα που 
μπορεί να τοποθετηθεί στα περισσότερα οχήματα και να χρησιμοποιηθεί για την περιοχή μάζας 9 1ί§ - 36 (Ομάδες 
I - III). Είναι εγκεκριμένο στη Ελλάδα (Ε23) με αριθμό 032439. Ο αριθμός έγκρισης δείχνει ότι η έγκριση 
χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ 44 που αφορά την έγκριση συστημάτων συγκράτησης 
για παιδιά επιβάτες οχημάτων με κινητήρα («συστημάτων συγκράτησης παιδιών») όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά 
03 των τροποποιήσεων. 


λ 

3 | 


ΗΕ8ΤΗΙ0ΤΕ0 
9-25 Ι<9 Υ 




3 = 8 γπγπ ελάχιστο 


032450 Σϋ 


Το σύστημα συγκράτησης παιδιών που οέρει το πιο πάνω σήμα έγκρισης είναι ένα σύστημα μερικής κατηγορίας που 
μπορεί να τοποθετηθεί σε ορισμένα οχήματα και να χρησιμοποιηθεί για την περιοχή μάζας 9 - 25 (Ομάδες I και 

II). Είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα (Ε23) με αριθμό 032450. Ο αριθμός έγκρισης δείχνει ότι η έγκριση χορηγήθηκε 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ 44 που αωορά την έγκριση συστημάτων συγκράτησης για παιδιά 
επιβάτες οχημάτων με κινητήρα («συστημάτων συγκράτησης παιδιών») όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά 03 των 
τροποποιήσεων. Το σύμβολο «Υ» δείχνει ότι το σύστημα περιλαμβάνει ένα διχαλωτό ιμάντα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο αριθμός έγκρισης και το (τα) πρόσθετοί-α) σύμβολο (-α) πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον κύκλο 
και ή πάνω ή κάτω από το «Ε» ή στα αριστερά ή τα δεςιά του. Τα ψηφία του αριθμού έγκρισης πρέπει να είναι στην 
ίδια πλευρά του «Ε» και να είναι προσανατολισμένα προς την ίδια διεύθυνση. 

Το πρόσθετο (-α) σύμβολο (-α) πρέπει να είναι εκ διαμέτρου αντίθετο ως προς τον αριθμό έγκρισης. 

Η χρήση Ρωμαϊκών αριθμών ως αριθμών έγκρισης θα πρέπει να αποφεύγεται ώστε να αποφευχθεί σύγχιση με άλλα 
σύμβολα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 


(Διαστάσεις σε χιλιοστά) 



Σκόνη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 


1 Συσκευή δοκιμής 

1.1. Η συσκευή πρέπει να αποτελείται οκό ένα θάλαμο ομίχλης, ένα .δοχείο αποθήκευσης διαλύματος άλατος, μία 
παροχή κατάλληλα εγκλιματισμένου συμπιεσμένου αέρα ένα ή περισσότερα ακροφύσια ψεκασμού, υποστηρίγματα 
του δείγματος, διάταξη για θέρμανση του θαλάμου και αναγκαία μέσα ελέγχου. Το μέγεθος και η λεπτομερής 
κατασκευή της συσκευής πρεπει να είναι προαιρετική, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι συνθήκες δοκιμής. 

1.2. Είναι σημαιπικό να εξασφαλιστεί ότι σταγόνες του διαλύματος που συγκεντρώνονται στην οροφή ή το κάλυμμα 
του θαλάμου δεν πέφτουν επάνω στα δείγματα δοκιμής. 

1.3. Σταγόνες διαλύματος που πέφτουν από δείγματα δοκιμής δεν πρέπει να επιστρέφουν στο δοχείο αποθήκευσης για 
επαναιι/εκασμό. 

1.4. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα διάβρωσης 
της ομίχλης. 

2 Τοποθέτηση των δοκιμίων στο θάλαμο ομίχλης 

2.1. Τα δοκίμια εκτός από τους αναβολείς, πρέπει να υποστηρίζονται ή αναρτώνται μεταξύ των 15° και 30° από την 
κατακόρυφο και κατά προτίμηση παράλληλα στην κύρια διεύθυνση της οριζόντιας ροής της ομίχλης μέσα στο 
θάλαμο, βασισμένα στην κύρια επιφάνεια που δοκιμάζεται. 

2.2. Οι αναβολείς πρέπει να υποστηρίζονται ή να αναρτώνται ώστε οι άξονες της μπομπίνας αποθήκευσης του ιμάντα 
πρέπει να είναι κάθετοι στην κύρια διεύθυνση οριζόντιας ροής της ομίχλης μέσα στο θάλαμο. Το άνοιγμα του 
αναβολέα για τον ιμάντα πρέπει επίσης να αιτικρύζει προς αυτή την κύρια διεύθυνση. 

2.3. Κάθε δείγμα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένο ώστε να επιτρεπει το ελεύθερο καταστάλαγμα της ομίχλης σε ολ,α 
τα δείγματα 

2.4. Κάθε δείγμα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένο ώστε να εμποδίζει το διάλυμα άλατος απο ένα δείγμα να στάζει 
επάνω σε οποιοόήποτε άλλο δείγμα 

3 Διάλυμα αλατιού 

3.1. Το διάλυμα αλ.ατιού πρέπει να παρασκευάζεται διαλ.υοντας 3 π 1 μέρη μάζας χλωριούχου νατρίου σε 95 μέρη 
αποσταγμένου νερού. Το αλάτι πρέπει να είναι χήωριούχο νάτριο ουσιαστικά χωρίς νικέλιο και χαλκό και να μην 
περιέχει περισσότερο από 0,1 τοις εκατό ιωόιούχο νάτριο ούτε περισσότερο από 0.3 τοις εκατό συνολικά ακαθαρσίες 
σε στερεή κατάσταση. 

3.2. Το διάλυμα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όταν ψεκάζεται σε 35 °(Ι. το ρΗ του διαλύματος που συλλέγεται να είναι 
στην περιοχή 6,5 ως 7.2. 

4 Πεπιεσμένος αέρας 

4.1. Η παροχή πεπιεσμένου αέρα στο ακροφύσιο ή τα ακροφύσια -για το ψεκασμό του διαλύματος αλατιού πρέπει να 
είναι καθαρή από λάδι και ακαθαρσία και να διατηρείται σε πίεση μεταξύ 70 ΚΝ/πγ και 170 ΚΝ/πγ. 

5 Συνθήκες στο θάλαμο ομίχλης 

5.1. Η ζώνη έκθεσης του .θαλάμου ομίχλης πρέπει να διατηρείται στους 35 ± 5 0 Ο. Μέσα στη ζώνη έκθεσης πρέπει να 
είναι τοποθετημένοι τουλάχιστον δύο καθαροί συλλέκτες ομίχλης, ώστε να μην μαζεύονται σταγόνες διαλύματος από 
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τα δοκίμια ή σποιεσδήπστε άλλες πηγές. Οι συλλέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κοντά στα δοκίμια, ένας όσο το 
δυνατόν πιο κοντά σε οποιοδήποτε ακροφύσιο και ένας όσο το δυνατόν πιο μακριά από όλα τα ακροφύσιο. Η ομίχλη 
πρέπει να τέτοια ώστε σε κάθε συλλέκτη να μαζεύεται ανά ώρα από 1.0 μέχρι 2.0 πιΐ διαλύματος για κάθε 80 απ' 
οριζόντιας συλλεκτηριας επιφάνειας όταν μετριέται τουλάχιστον επί 16 ώρες κατά μέσον όρο. 

5.2. Το ακροφύσιο ή τα ακροφυσια πρεπει να είναι κατευθυνόμενα ή με προπέτασμα ώστε ο ψεκασμός να μην πέφτει 
απευθείας στα δοκίμια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΔΟΚΙΜΗ ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΛΕΘΗΣΗΣ 

Σχήμα 1: Τύπος δοκιμής 1 
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Σχήμα 2: Τύπος δοκιμής 2 


30 - 5° · 


ΕΛΟΤ 1399 


Ολική διαδρομή: 
200 ± 20 ΓΠΓΠ 


Ιμάντες στο οριζόντιο επίπεδο ο 


πόρπη 



7 = 51 


Ολική διαδρομή: 
200 ± 20 ιηπι 
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Σχήμα 3: Δοκιμή μικροολίσθησης /4/ 


Ολική διαδρομή : 300 ± 20 πυη 



Το φορτίο των 50 Ν στη διάταξη δοκιμής πρέπει να οδηγείται κατακόρυφα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η 
ταλάντωση του φορτίου και το στρίψιμο του ιμάντα 

Η διάταξη προσαρμογής πρέπει να είναι στερεωμένη στο φορτίο των 50 Ν κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο όχημα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΑΓΟΝΕΤΟΥ 


1 Βαγονέτο 

1.1. Για τις δοκιμές σε ζώνες ασφαλείας. το βαγονέτο που φέρει μόνο το κάθισμα, πρέπει να έχει μάζα 4-00 ± 20 
Για δοκιμές σε συστήματα συγκράτησης, το βαγονέτο με τον προσαρτημένο σκελετό οχήματος πρέπει να έχει μαζα 
800 (ί§. Εντούτοις, η ολική μάζα του βαγονέτου και του σκελετού οχήματος, μπορεί αν είναι αναγκαίο να αυξάνεται 
κατά βήματα των 200 1<§. Σε καμιά περίπτωση η ολική μάζα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 40 1;ε από την 
ονομαστική τιμή. 

2 Οθόνη βαθμονόμησης 

2.1. Στο βαγονέτο πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σταθερά μία οθόνη βαθμονόμησης με αια γραμμή του ορίου 
κίνησης καθαρά σημειωμένη σ' αυτήν ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση με τα κριτήρια της κίνησης προς τα 
εμπρός που προσδιορίζονται από φωτογραφικά αρχεία 

3 Κάθισμα 

3.1. Το κάθισμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο ως εξής: 

3.1.1. Μία άκαμπτη ράχη, στερεωμένη, οι διαστάσεις της οποίας δίνονται στο Προσάρτημα 1 αυτού του 
Παραρτήματος. Το χαμηλότερο μέρος και το ανώτερο μέροε είναι κατασκευασμένα από σωλήνα διαυέτρου 20 πυη. 

/14/ 

3.1.2. Άκαμπτο κάθισμα, οι διαστάσεις του οποίου δίνονται στο Προσάρτημα 1 αυτού του Παραρτήματος. Το πίσω 
μέρος του καθίσματος είναι κατασκευασμένο από άκαμπτο μεταλλικό φύλλο, η πάνω άκρη του οποίου είναι σωλήνας 
διαμέτρου 20 πιιη. Το εμπρός μέρος του καθίσματος είναι επίσης κατασκευασμένο από σωλήνα διαμέτρου 20 πυη. /4/ 

3.1.3. Για την πρόσβαση στα γωνιακά ελάσματα αγκύρωσης. πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα στο πίσω μέρος του 
μαξιλαριού του καθίσματος, όπως προδιαγράφεται στο Προσάρτημα 1 αυτού του Παραρτήματος. /14/ 

3.1.4. Το πλάτος του καθίσματος πρέπει να είναι 800 σιτη. ’ 

3.1.5. Η πλάτη ταυ καθίσματος πρέπει να καλύπτεται με αφρό πολυουρεθάνης. τα χαρακτηριστικά του οποίου δίνονται 
στον Πίνακα 1. Οι διαστάσεις του μαξιλαριού δίνονται στο Προσάρτημα 1 αυτού του Παραρτήματος. 


Πίνακας 1 


Πυκνότητα σύμφωνα με 150 485 (λ§/ιη 3 ) 

43 

Αντοχή σε θλιπτικό φορτίο σύμφωνα με 150 2439Β (Ν) : 


Ρ - 25% 

125 

Ρ - 40% 

155 

Συντελεστής αντοχής σε θλιπτικό φορτίο σύμφωνα με 150 3386 (κΡε) 

4 

Επιμήκυνση θραύσης σύμφωνα με 150 1798 {%) 

180 

Αντοχή θραύσης σύμφωνα με 150 1798 (ΙτΡε) 

100 

Συμπίεση σύμφωνα με 150 1856 (%) 

3 
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3 1 6. Ο αυρός πολυουρεθάνης πρέπει να καλύπτεται με ένα κάλυμα σκίασης από το\· ήλιο, κατασκευασμένο από 
πολυακριλική ίνα. τα χαρακτηριστικά του οποίου δίνονται στον Πίνακα 2; 


Πίνακας 2 


Ειδική μάζα (β/ιη2) 

290 

Αντοχή θραύσης σύμφωνα με ΌΓΝ 53587 σε δείγμα δοκιμής πλάτους 50 
Γτυη 


Κατά μήκος (λ§) 

120 

Κατά πλάτος (λ§) 

80 1 

_1 


/14/ 


3.1.7. Κάλυμμα του καθίσματος και της ράχης του καθίσματος = 

3.1.7.1. Το μαξιλάρι απο αωρωδες υλικό του καθίσματος κατασκευάζεται από ένα τετράγωνο μεγάλο κομμάτι 
αορώδους υλικού (800 χ 575 χ 135 γππι) κατά τέτοιο τρόπο (βλέπε Σχήμα 1 του Προσαρτήματος 1 αυτού του 
Παραρτήματος) ώστε το σχήμα του να μοιάζει με το σχήμα του αλουμινένιου πάτου του καθίσματος που 
προδιαγραοεται στο σχήμα 2 του Προσαρτήματος 1 αυτού του Παραρτήματος. /14/ 

3.1.7.2. Στον πάτο του καθίσματος ανοίγονται έξη τρύπες προκειμένου αυτό να στερεωθεί με μπουλόνια στο 
βαγονέτο. Οι τρύπες ανοίγονται κατά μήκος της μακρύτερης πλευράς της πλάκας, τρεις σε κάθε πλευρά, όπου η θέση 
τους εξαρτάται από την κατασκευή του βαγονέτου. Έξη μπουλόνια περνιούνται στις τρύπες. Συντστάται να κολληθούν 
τα μπουλόνια επάνω στην πλάκα με μία κατάλληλη κόλλα Κατόπιν, τα μπουλόνια στερεώνονται με παξιμάδια 

3.1.7.3. Το υλικό του καλύμματος (1250 χ 1250 πιιη, βλέπε το σχήμα 3 του Προσαρτήματος 1 αυτού του 
Παραρτή ματος) κόβεται κατά το πλάτος με τέτοιο τρόπο που να μην είναι δυνατόν το υλικό να υπερκαλύπτει το 
κάλυμμα Θα πρέπει να υπάρχει ενα διάκενο περίπου 100 γπγπ μεταξύ των άκρων του υλικού του καλύυματος. Ως εκ 
τούτου το υλικό πρέπει να κοπεί περίπου στα 1200 πιτπ. /14/ 

3.1.7.4. Το υλικό του καλύμματος σημειώνεται με δύο γραμμές που είναι παράλληλες με το πλάτος. Αυτές 
σημειώνονται σε απόσταση 375 πιπι από τη γραμμή που χαράσσεται στη μέση του υλικού του καλύμματος. (Βλέπε το 
σχήμα 3 του Προσαρτήματος 1 αυτού του Παραρτήματος). /14/ 

3.1.7.5. Το μαξιλάρι από αφρώδες υλικό του καθίσματος τοποθετείται με την πάνω όψη προς τα κάτω στο υλικό του 
καλύμματος με την αλουμινένια πλάκα του πάτω επάνω. /14/ 

3.1.7.6. Και στις δύο πλευρές το υλικό του καλύμματος τεντώνεται μέχρις ότου οι γραμμές που σχεδιάστηκαν επάνω 
του ταιριάζουν με τις άκρες του αλουμινένιου πάτου. Σε κάθε θέση μπουλονιού, γίνονται μικρές τομές και το υλικό 
του καλύμματος τραβιέται πάνω από τα μπουλόνια. /14/ 

3.1.7.7. Το υλικό του καλύμματος πρέπει να έχει τομές στη θέση των αυλακιών· στη πλάκα του πάτου και στο 
αωρώδες υλικό. /14/ 

3.1.7.8. Το κάλυμμα κολλιέται στην πλάκα αλουμινίου με ελαστική κόλλα. Τα παξιμάδια (περικόχλια) πρέπει να 
μετακινηθούν πριν από το κόλλημα. /14/ 

3.1.7.9. Τα πτερύγια των πλευρών διπλώνονται επάνω στην πλάκα και επίσης κολλιούνται. /14' 

3.1.7.10 Τα πτερύγια στα αυλάκια διπλώνονται προς τα μέσα και δένονται με ισχυρή ταινία /14/ 

3.1.7.11 Η εύκαμπτη κόλλα πρέπει να ξεραθεί τουλάχιστον επί 12 ώρες. /14/ 


5 Λεπτοαερειε; για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αυτή μπορούν να ληιοθούν απο το ΤΝΟ (Ινστιτούτο έρευνα για 
Οδικά Οχήματα), ί^οειηεΙιεΓτΙπίίΐΙ 97. 2628 ΥΚ Ωεΐίΐ. Πιε ΝεΡιεΓίαπώ;. 
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3.1.7.12. Το μαξιλάρι της ράχης του καθίσματος καλύτττεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το κάθισμα εκτόε απο 
ττς γραμμές στο υλικό του καλύμματος (1250 χ 850 ααπ) που τραβιούνται 320 πιπι από την κεντρική γραμμή του 
υλικού. /14-/ 

3.2. Δοκιμή των διατάξεων με όψη προς τα πίσω 

3.2.1. Επάνω στο βαγονέτο πρέπει να τοποθετηθεί ένα ειδικό πλαίσιο προκειμένου να υποστηρίζει το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 

3.2.2. Στο βαγονέτο πρέπει να προσαρτηθεί σταθερα ένας χαλυβδοσωλήνας κατά τέτοιο τρόπο που ένα φορτίο 5.000 
Ν που επιβάλλεται ορίζονται στο κέντρο του σωλήνα να μην δημιουργεί μετακίνηση μεγαλύτερη από 2 πυη. 

3.2.3. Οι διαστάσεις του σωλήνα πρεπει να είναι: 500 χ 100 χ 90 πυτι. 



Σχήμα 1 

Διευθέτηση για δοκιμή μίας διάταξης με όψη προς τα πίσω 


4 Μηχανισμός ακινητοποίησης 

4.1.0 μηχανισμός αποτελείται από δύο πανομοιότυπους απορροφητές αναρτημένους παράλληλα. 

4.2. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος απορροφητής για κάθε αύξηση 200 της 
ονομαστικής μάζας. Κάθε απορροφητής πρέπει να περιλαμβάνει: 

4.2.1. Ένα εξωτερικό περίβλημα που σχηματίζεται από ένα χαλύβδινο σωλήνα 

4.2.2. Ένα απορροφητή ενέργειας από πολυουρεθάνη. 

4.2.3. Ένα κουμπί σχήματος ελιάς από λειασμένο χάλυβα που διεισδύει μέσα στον απορροφητή και 

4.2.4. Έναν άξονα και μία πλάκα πρόσκρουσης. 

4.3. Οι διαστάσεις των διαφόρων μερών αυτού του απορροφητή φαίνονται στο διάγραμμα που αναπαράγεται στα 
Προσαρτήματα 2 καΓλαυτού του Παραρτήματος. 




11904 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΛΟΤ 1399 


4.4. Τα χαρακτηριστικό του απορροφητικού υλικού δίνονται στον Πίνακα 1 και στον Πίνακα 2 αυτού του 
Παραρτήματος. 

4.5. 0 συναρμολσγημένος μηχα\τσμός ακινητσποίησης πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον επί 12 ώρες σε 
θερμοκρασία μεταςύ 15°0 και 25°0 πριν χρησιμοποιηθεί για τις δοκιμές βαθμονόμησης που περιγραφονται στο 
Παράρτημα 7 αυτού του Προτύπου. Ο μηχανισμός ακινητοποίησης πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόδοσης που 
καθορίζονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 του Παραρτήματος 7. Για τις δυναμικές δοκιμές ενός συστήματος 
συγκράτησης παιδιών, ο συναρμολογη μένος μηχανισμός ακινητοποίησης πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον 12 ώρες 
στην ίδια θερμοκρασία με ανοχή 2°0. όπως στη δοκιμή βαθμονόμησης. Μπορεί να γίνει δέκτη οποιαδήποτε άλλη 
διάταση που δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα. /4/ 

Πίνακας 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Α» 6 
(Μέθοδος Α5ΤΜ 0735 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 


Σκληρότητα κατά δύστε Α: 

95 ± 2 σε θερμοκρασία 20 ± 5° Ο 

Αντοχή θραύσης: 

Κ.ο > 3 50 λε/οιτι" 

Ελάχιστη επιμήκυνση: 

Αο > 400% 

Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 

>110 Ιτσ/ΟΓΠ' 

Σε επιμήκυνση 300%: 

> 240 Ιτε/οπτ 

** ! 

Ευθραυστότητα σε χαμηλή θερμοκρασία 
(Μέθοδος Α5ΤΜ ϋ736): 

5 ώρες σε -55°Ό 

Συμπίεση (Μέθοδος Β): 

22 ώρες σε 70 °ϋ <45% 

Πυκνότητα στους 25 = 0: 

1.05 μέχρι 1.10 ; 

Γήρανση στον αέρα ( Μέθοδος Α5ΤΜ Π 573): 

; 

70 ώρες σε 100 0 0 : 

Σκληρότητα κατά δύοτε : Μεγίστη μεταβολή π 

3. Αντοχή θραύσης : Μείωση <10% της Κ,ο. 
Επιμήκυνση: Μείωση <10 % της Αο. Βάρος: 
Μείωση <1%. 

Εμβάπτιση σε λάδι (Μέθοδος Α5ΤΜ Λάδι αρ. 
1): 


70 ώρες σε 100 ° € : 

I 

I 

ί 

Σκληρότητα κατά 5'ηοτε : Μέγιστη μεταβολή ± 

4. Αντοχή θραύσης : Μείωση <15% της Κ,ο. 
Επιμήκυνση: Μείωση <10 % της Αο. Όγκος: 
Διόγκωση<5%. 

Εμβάπτιση σε λάδι (Μέθοδος Α5ΤΜ Λάδι αρ. 

3): 

1 

70 ώρες σε 100 ° Ο : 

Αντοχή θραύσης : Μείωση <15% της Κ,ο. 
Επιμήκυνση: Μείωση <15% της Αο Όγκος: 
Διάγκωση<20 %. 

Εμβάπτιση σε αποσταγμένο νερό: 


1 εβδομάδα σε 70 ° Ο: 

Επιμήκυνση: Αύξηση <20% της Αο | 


6 Η διεύθυνση -ηα την παραγγελία του αντίστοιχου Προτύπου Α5ΤΜ είναι : Α5ΤΜ. 1916 Ιώοε δίτεεί. ΡΚιλύεΙρΚια, 115 ΡΑ 19103 

«/ V 
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Πίνακας 2 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Β»/4/ 
(Μέθοδος Α5ΤΜ 2000 (1980) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 


Σκληρότητα κατά δΐιοΐΐ Α: 

88 ± 2 σε θερμοκρασία 20 = 5 ε Σ 

Αντοχή θραύσης: 

Κο > 300 λ§/<:πΓ 

Ελάχιστη επιμήκυνση: 

Αο> 400% | 

Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνσή 100%: 

> 70 λε/οιη' ; 

Σε επιμήκυνση 300%: 

> 130 Ιτ§/επΓ 

Ευθραυστότητα σε χαμηλή θερμοκρασία 
(Μέθοδος Α5ΤΜ 0376): 

5 ώρες σε ο5°€ 

I 

Συμπίεση (Μέθοδος Β): 

22 ώρες σε 70 °Σ <45% ; 

| Πυκνότητα στους 25 = € : 

1,08 μέχρι 1.12 ; 

\ Γήρανση στον αέρα ( Μέθοδος Α5ΤΜ Ο 5 7 3 
(1981)): 

| 

70 ώρες σε 100 ° 0 : 

Σκληρότητα κατά δύατε : Μέγιστη μεταβολή - 
3. Αντοχή θραύσης : Μείωση <10% της Κ,ο. ! 
Επιμήκυνση: Μείωση <10 % της Αο Βάρος: 
Μείωση >1%. 

Εμβάπτιση σε λάδι (Μέθοδος Α5ΤΜ Ό 4,1 
(1979) Λάδι αρ, 1): 

1 

! 

70 ώρες σε 100 ° Ο : 

Σκληρότητα κατά δύστε : Μέγιστη μεταβολή π ; 
4. Αντοχή θραύσης : Μείωση <15% της Κ,ο. ] 
Επιμήκυνση: Μείωση <10 % της Αο. Ό^κος: ; 
Διόγκωση<5%. 

Εμβάπτιση σε λάδι (Μέθοδος ΑδΤΜ ϋ 471 
(1979) Λάδι αρ. 3) 


70 ώρες σε 100 0 0 : 

Αντοχή θραύσης : Μείωση <15% της Κο. 
Επιμήκυνση: Μείωση<15% της Αο . Όγκος: 
Διόγκωση<20 %. ϊ 

Εμβάπτιση σε αποσταγμένο νερό: 

Αντοχή θραύσης : Μείωση<35% της Κ,ο. 

1 εβδομάδα σε 70 ° Ό: 

Επιμήκυνση: Αύςηση <20% της Αο . 
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Σχήμα 1: ΛιαοτΛσεις του καθίσματος 

και των μαξιλαριών τοο καθίσματος 
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Πλάκα αλουμινίου πριν την κάμιι/η 



Πλάκα αλουμινίου, πάχους 2 πίπα. 

Η γωνία κάμψης είναι 15° 

Κάμιι/τε κατά μήκος της στιγμένης γραμμής Διαστάσεις σε εαπ 


Σχήμα 2 : Διαστάσεις του αλουμινένιου πιάτου 


0 ( 1 » 
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Γραμμές σχεδιασμένες 
επάνω στο υλικό καλύιιματος 



1£20 


Διαστάσεις σε γπγπ 


Σχήμα 3: Διαστάσεις του υλικού καλύμματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 


Διάταξη ακινητοποίησης /4/ 
Διαστάσεις εμπρόσθιας πρόσκρουσης ( σε ιηπι) 


γ\Φ)\+ι\Μ 


Χαλύβδινος σωλήνας στο βαγονέτο- Σωλήνας τολυουρεθάνης. Κουμτί σχήματος 


535 - 2 ■ 
/' 


250 5. 




ί \\ \ \\ \ \ \\\\\\ ν . λ\\\\\\\ νΛ\\ \\\\ V/ΠΤΤΤΠΤΤΠμ^χ 


ί-ίΤΓϋ 








.Υλικό Α Για λέ,..οαέοειεε Ελάχιστο 790 Υλικό Β · Γιά λεπτομέρειες -I 
βΛ. σχήμα Ια.. __ . _ | 

» —... ... Ρ'- σχήμα 1β 


Ανοχή ορισμένη σύμφωνα με την εξωτερική διάμετρο 
■ του σωλήνα τολυουρεθάνης (τροσαρμογή με ελαφρά τίεση) 


3.2 -.ςονας γ, 

V ΤεΧίία,μα ε:ποάνειαε 



;■ Κ \ Ά \ \\\\\ \\·' \ \\\^ \\\\ \\\\χ νλ^\\\Χ\\\\\\\\\\\\\^^' 

_:___ ι 

■Λ ί\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ν< Λ%\\\\\\\\\\\\\\\\\ν^ΛΤ^ 

1 " +2 ■ ' 'Σα 

575 - 2 


ΙΓ\|· »£ 

'δ.Ι 


Σχήμα I (α) Υλικό Α 



-Χήμα 1 (β) Υλικό Β 
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Σχήμα 2 

Αιάταςη ακινητο-ποίηση; 
Λ,ουμττί σχήματος ελιάς" 
αμαρόσθια πρόσκρουση 
Διαστάσεις σε γπγπ 



Διάταςη ακινητοποίησης 
Κουμπί σχήματος ελιάς' 
Εμπρόσθια "ρόσκρουση 
Διαστάσεις σε πυη 





ΙΊΑΡΑΪ’ΤΙΙΜΑ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 
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0 27 


ι 










Η διάσταση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται ελαφρά ως αποτέλεσμα ανοχώνστην κατασκευή 

των σωλήνων πολυουρεθάνης 

Σχήμα 6 

Διάταση ακινητοποίησης 
Κουμπί σχήματος ελιάς 
Οπίσθια πρόσκρουση 
Διαστάσεις σε γπγπ 



Σχήμα 7 

Διάταση ακινητοποίησης 
Κουμπί σχήματος ελιάς 
Οπίσθια πρόσκρουση 
Διαστάσεις σε ζηπι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 

ΔΕΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΎΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 

1 Οι αγκυρώσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες όπως φαίνεται στο πιό κάτω σχήμα. 

2. Στα συστήματα συγκράτησης παιδιών των κατηγοριών «γενικής» και « περιορισμένης» πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σημεία αγκύρωσης: /14/ 

2.1. Στα εγκριμένα για χρήση με ζώνες δύο σημείων συστήματα συγκράτησης παιδιών . τα σημεία Α και Β. 

2.2. Στα εγκριμένα για χρήση με ζώνες δύο σημείων και διαγώνιες ζώνες συστήματα συγκράτησης παιδιών, τα 
σημεία Α ΒΟ και 0. 

3. Οι αγκυρώσεις Α Β και ϋ ποεπει να χρησιμοποιούνται για συστήματα συγκράτησης παιδιών στη «μερική» 
κατηγορία έχοντας μία πρόσθετη αγκύρωση στο επάνω μέρος. 

4. Οι αγκυρώσεις Α Β. Ε και ? πρέπει να χρησ.μοποιούνται για συστήματα συγκράτησης παιδιών στη «μερική» 
κατηγορία έχοντας δύο πρόσθετες αγκυρώσεις στο επάνω μέρος. 

5. Τα σημεία αγκύρωσης ΚΙ. Κ2. Κ3. Κ4 και Κ5 είναι τα πρόσθετα σημεία αγκύρωσης για συστήματα συγκράτησης 
παιδιών προς τα πίσω της «μερικής» κατηγορίας που έχουν μία ή δύο πρόσθετες αγκυρώσεις (βλέπε την παράγραφο 
8.1.3.5.5.). 

6. Εκτός από την περίπτωση του σημείου 0, (που αντιπροσωπεύει τη θέση του βρόχου της κολώνας) τα σημεία τα 
οποία αντιστοιχούν στη διάταξη των αγκυρώσεων δείχνουν που οι άκρες της ζώνης πρέπει να συνδέονται στο 
βαγονέτο ή στον μετατροπέα φορτίου, ανάλογα με την περίπτωση. Ο σκελετός που οέρει τις αγκυρώσεις πρέπει να 
είναι άκαμπτος. Οι πιό πάνω αγκυρώσεις δεν πρέπει να μετατοπίζονται περισσότερο από 0,2 πιπι κατά τη διαμήκη 
διεύθυνση όταν ένα ©ορτίο 980 Ν της ίδιας διεύθυνσης, εφαρμόζεται σ' αυτές. Το βαγονέτο πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασμένο ώστε να μην εμφανίζεται μόντμη παραμόρφωση στα μέρη που φέρουν τις αγκυρώσεις κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής. /14/ 

7. Στα ενθέμια βρεφών της Ομάδας 0 που έχουν μήκος μεγαλύτερο από 400 πιιη. μπορούν εναλλακτικά να 
χρησιμοποιούνται τα σημεία Α1 ή και Β1 όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή των συστημάτων 
συγκράτησης. Τα Α1 και Β1 βρίσκονται επάνω σε μία εγκάρσια γραμμή δια του σημείου Κ.1 σε απόσταση 350 γτιγπ 
από το ΚΙ. /4/ 714/ 

8. Για τη δοκιμή των συστημάτων συγκράτησης παιδιών των κατηγοριών «γενική» και «περιορισμένη» πρέπει να 
τοποθετείται στο κάθισμα δοκιμής μία πρότυπη ζώνη όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα 13. /14/ 



ΕΛΟΤ 1399 













ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11917 


ΕΛΟΤ 1399 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΚΑΜΙΓΥΑΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΟΝΕΤΟΥ 
ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 


1. Η καμπύλη επιβράδυνσης του βαγονέτου φορτωμένου με αδρανείς μάζες ώστε να δημιουργεί συνολική μάζα 455 ± 
20 Κβ στην περίπτωση δοκιμών συστημάτων συγκράτησης παιδιών που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
8. 1 . 3 . 1 . του Προτύπου αυτού και 910 ± 40 Κβ στην στην περίπτωση δοκιμών συστημάτων συγκράτησης παιδιών που 
διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.3.2. του Προτύπου αυτού, όπου η ονομαστική μάζα του βαγονέτου και 
του σκελετού του οχήματος είναι 800 λβ, πρέπει να παραμένει στην περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης, μέσα στα 
όρια της διαγραμμισμένης περιοχής που φαίνεται στο Παράρτημα 1 αυτού του Παραρτήματος και στην περίπτωσης 
οπίσθιας πρόσκρουσης μέσα στα όρια της διαγραμμισμένης περιοχής όπως φαίνεται στο Παράρτημα 2 αυτού του 
Παραρτήματος. 

2. Αν είναι αναγκαίο, η ονομαστική μάζα του βαγονέτου και του προσαρμοσμένου σκελετού οχήματος μπορεί να 
αυξάνεται για κάθε αύξηση 200 λβ κατά μία πρόσθετη αδρανή μάζα 28 ίτβ. Σε καμιά περίπτωση η ολική μάζα του 
βαγονέτου, του σκελετού του οχήματος και των αδρανών μαζών πρέπει να διαφέρουν από την ονομαστική μάζα των 
δοκιμών βαθμονόμησης περισσότερο από ± 40 λβ. Κατά τη βαθμονόμηση της διάταξης ακινητοποίησης η απόσταση 
αιανητοποίησης πρέπει να είναι 650 ± 30 πυη για μετωπική πρόσκρουση και 275 ± 25 πυη για οπίσθια πρόσκρουση. 

3. Οι διαδικασίες βαθμονόμησης και μέτρησης πρέπει να αντιστοιχούν σε εκείνες που ορίζονται στο διεθνές Πρότυπο 
150 6487 (1980). Ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να αντιστοιχεί στην προδιαγραφή ενός καναλιού δεδομένων, με 
Κλάση συχνότητας καναλιού (ΟΡΟ) 60. /4/ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

Καμπύλες της επιβράδυνσης του βαγονέτου ως συνάρτηση του χρόνου 
(Καμπύλη για τη βαθμονόμηση της διάταξης ακινητοποίησης) 

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 
Ταχύτητα δοκιμής: 49 ± 11αη/1ι 
Απόσταση ακινητοποίησης : 650 ± 30 πιπι 



Χρόνος σε πΐ3 



11918 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΛΟΤ 1399 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 7 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

Καμπύλες της επιβράδυνσης του βαγονέτου ως συνάρτηση του χρόνου 
(Καμπύλη για τη βαθμονόμηση της διάτασης ακινητοποίησης) 


ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 
Ταχύτητα δοκιμής : 31 ± 1 Ιαπ/Ιι 
Απόσταση ακινητοποίησης : 275 ± 20 παπ 


1 



Χρόνος σε πιε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ 


1 Γενικά 

1.1. Τα ανδρείκελα που προδιαγράφονται στο Πρότυπο αυτό περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 ως 3 αυτού του 
Παραρτήματος και σε τεχνικά σχέδια που δημοσιεύονται από το ΤΝΟ (Ινστιτούτο Έρευνας για Οδικά Οχήματα) 
δοΙιοιτιαΙςεΓΚϊΧΕαι 97, 2628 νκ Οεΐίΐ. ΤΙιε Νειάετίεαιάε. 714/ 

1.2. Εναλλακτικά ανδρείκελα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι: 714/ 

1.2.1. Η ισοδυναμία τους μπορεί να επιδειχθεί ικανοποιώντας την Αρμόδια Αρχή και 

1.2.2 . η χρήση τους καταγράφεται στην έκθεση δοκιμής και στο έντυπο ανακοίνωσης που περιγράοεται στο 
Παράρτημα 1 αυτού του Προτύπου. 714/ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ 9 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ 3, 6 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ 
1 Γενικά 

1.1. Οι διαστάσεις και μάζες των ανδρεικέλων που περιγράφονται παρακάτω βασίζονται στην ανθρωπομετρία του 
50% παιδιών ηλικίας 9 μηνών και 3. 6 και 10 ετών αντίστοιχα. 714/ 

1.2. Τα ανδρείκελα αποτελούνται από ένα σκελετό από μέταλλο και πολυεστέρα με εξαρτήματα σώματος από χυτή 
πολυουρεθάνη. 

1.3. Για μία ανεπτυγμένη όψη του ανδρεικέλου βλέπε το Σχήμα 9. 714/ 


2 Κατασκευή 

2.1. Κεφάλι 

2.1.1. Το κεφάλι είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη και ενασχυμένο με μεταλλικές λωρίδες. Μέσα στο κεφάλι 
είναι δυνατόν να εγκατασταθεί εξοπλισμός μέτρησης σε ένα μεγάλο κομμάτι πολυαμιδίου στο κέντρο βάρους. 

2.2. Σπόνδυλοι 

2.2.1. Σπόνδυλοι του λαιμού 

2.2.1.1. Ο λ.αιμός είναι κατασκευασμένος από 5 δακτυλίους από πολ.υουρεθάνη που περιέχουν ένα πυρήνα από 
στοιχεία πολυαμιδίου. Η Ατλαντοαξονική άρθρωση είναι κατασκευασμένη από πολυαμίδιο. 

2.2.2. Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 

2.2.2 1. Οι πέντε οσφυϊκοί σπόνδυλοι είναι κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο. 
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2.3. Στήθος 

2.3.1. Ο σκελετός του στήθους αποτελείται οκό ένα σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο στο οποίο είναι τοποθετημένοι οι 
σύνδεσμοι των χεριών. Η σπονδυλική στήλη απστελείται από ένα χαλύβδινο καλώδιο με 4 τέρματα με σπείρωμα 

2.3.2. Ο σκελετός είναι καλυμμένος με πολυουρεθάνη. Εξοπλισμός μέτρησης μπορεί να τοποθετηθεί στη κοιλότητα 
του στήθους. 

2.4. Ακρα 

2.4.1. Τα χέρια και τα πόδια είναι επίσης κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη. ε\τσχυμενη με μεταλλικά στοιχεία με 
μορ<ρή τετράγωνων σωλήνων, λωρίδων και πλακών. Τα γόνατα και οι αγκώνες είναι εφοδιασμένα αε ρυθμιζόμενες 
αρθρώσεις. Οι αρθρώσεις του ανώτερου μέρους των χεριών και των ποδιών αποτελούνται από ρυθμιζόμενες 
αρθρώσεις. 

2.5. Λεκάνη 

2.5.1. Κ λεκάνη είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλόνημαεπισης καλυμμένο με 
πολυουρεθάνη. 

2.5.2. Το σχήμα της πάνω πλευράς της λεκάνης, που είναι σημαντικό για να προσδιοριστεί η ευαισθησία στη φόρτιση 
της κοιλιάς, εξομοιώνεται όσο είναι δυνατόν απο το σχήμα μιας λεκάνης παιδιού. 

2.5.3. Οι σύνδεσμοι των γοφών είναι τοποθετημένοι αμέσως κάτω από τη λεκάνη. 

2.6. Συναρμολόγηση του ανδρεικέλου 

2.6.1. Λαιμός - στήθος - λεκάνη 

2.6.1.1. Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι και η «κάνη βιδώνονται στο χαλύβδινο καλώδιο και η έντασή τους ρυθμίζεται απο 
ένα περικόχλιο. Οι σπόνδυλοι του λαιμού τοποθετούνται και ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εοόσον το χαλύβδινο 
κ αλώδιο δεν πρέπει να είναι ελεύθερο να κινείται μέσα απο το στήθος, δεν πρέπει να είναι δυνατόν να ρυθμιστεί η 
ένταση των σπονδύλων της οσούος από τον λαιμό και αντίστροφα 

2.6.2. Κεφάλι - λαιμός 

2.6.2.1. Το κεφάλι μπορεί να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί μέσω ενός μπουλονιού και ενός περικοχλίου δια μέσου της 
Ατλαντοαςονικής άρθρωσης. 

2.6.3. Κορμός - άκρα 

2.6.3.1. Τα χέρια και πόδια μπορεί να τοποθετούνται και να ρυθμίζονται στον κορμό με κουμπωτό, άρθρωση. 

2.6.3.2. Στις αρθρώσεις των χεριών οι σφαίρες συνδέονται στον κορμό Στην περίπτωση των αρθρώσεων των ποδιών, 
αυτές συνδέονται στα πόδια 

3 Κύρια χαρακτηριστικά 


3.1. Μάζα 



ΦΕΚ 943 
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Πίνακας 1 


Ττ.ίάστπαα 1 Μαία κατά ομάδα ηλικΐαε σε 

! 9 μηνών 

18 ιιηνών 

3 ετών 

6 ετών 

10 ετών 

Κεφάλα + λαιμός 

2,20 

±0.10 

2.73 

2,70 

±0.10 

3,45 

±0.10 

3.60 

±0.10 

Κορμός 

3,40 

±0.10 

5,06 

5,80 
± 0.15 

8,45 

±0.20 

12,30 

±0.30 

Πάνω μέρος 
χεριού (2x1 

0,70 

±0.05 

0,54 

1,10 

±0.05 

1,85 

±0.10 

2,00 

±0.10 

Κάτω μέρος 
χεριού (2x1 

0,45 

±0.05 

0,50 

0,70 
= 0.05 

1,15 

±0.05 

1,60 
= 0.10 

Πάνω μέρος 
ποδιού(2χ) 

1,40 

±0.05 

1,22 

3,00 
= 0.10 

4,10 

±0.15 

7,50 
= 0.15 

Κάτω μέρος 
ποδισύ(2χ) 

0,85 

±0.05 

0.96 

1,70 

±0.10 

ο 2 
ο 

II 

5.00 

±0.15 

Σύνολο 

9,00 
= 0.20 

11.0! 

II — 

ο 

1^1 1 -* 
Ο ° 

22,00 
= 0.50 

32,00 
= 0.70 


3.2. Κύριες διαστάσεις 


3.2.1. Οι κύριες διαστάσεις, βασισμένες στο Σχήμα 1 αυτού του Παραρτήματος, δίνονται στον Πίνακα 2. 



Κύριες διαστάσεις ανδρεικέλων 
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Πίνακας 2 




Διαστάσεις κατά ομάδα ηλικίας σε πιω 


Διάσταση 

9 

μηνών 


3 

ετών 

6 

ετών 



1 

Πίσω μέρος γλουτών μέχρι το 
εμπρός μέρος των γονάτων 

195 

239 

334 

378 

456 

2 

Πίσω μέρος γλουτών μέχρι το πίσω 
μέρος του γόνατος όταν κάθεται 

145 

201 

262 

312 

376 

3 

Κέντρο βαρύτητας μέχρι το κάθισμα 

180 

193 

190 

190 

200 

4 

Περιφέρεια στήθους 

440 

474 

510 

580 

660 

5 

Βάθος θώρακα 

| 102 

113 

125 

135 

142 

6 

Απόσταση μεταςύ ωμοπλατών 

! ]70 

! 

215 

250 

295 

7 

Πλάτος κεφαλιού 

| 

124 

137 

141 

141 

8 

Μήκος κεφαλιού 

166 

160 

174 

175 

181 

9 

Περιφέρεια γοφών, όταν κάθεται 

510 

310 

590 

668 

780 

10 

Περιφέρεια γοφών, όταν στέκεται 
(δεν εμφανίζεται) 

470 

471 

550 

628 

740 

11 

Βάθος γοφών, όταν κάθεται 

125 

125 

147 

168 

180 

12 

Πλάτος γοφών, όταν κάθεται 

166 

174 

206 

229 

255 

13 

Πλάτος λαιμού 

60 


71 

79 

ε. 

14 

Από το κάθισμα μέχρι τον αγκώνα 

135 

125 ! 153 

155 

-1 

186 I 

15 

Πλάτος ώμων 

216 

224 

249 

295 

345 

16 

Ύψος ματιών όταν κάθεται 

350 


460 

536 

625 

17 

Ύφος, όταν κάθεται 

450 

495 

560 

636 

725 

18 

Ύψος ώμων, όταν κάθεται 

280 

305 

335 

403 

483 

19 

! 

Από το πέλμα μέχρι το πίσω μέρος 
του γόνατος, όταν κάθεται 

125 

173 

205 

283 

355 

20 

Ύψος (δεν εμφανίζεται) 

708 

820 

980 

1166 

1376 

21 

Ύφος μηρού, όταν κάθεται 

70 

66 

85 

95 | 106 


4 Ρύθμιση των αρθρώσεων 

4.1. Γενικά 

4.1.1. Προ κειμένου να επιτευχθούν αναπαραγώγιμα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα ανδρείκελα, είναι ουσιαστικό 
\α προδιαγράφει και ρυθμιστεί η τριβή σε διάφορες αρθρώσεις, η τάση στο λαιμό και τα οσφυϊκά καλώδια και η 
ακαμψία της προσθήκης^ην κοιλιακή χώρα. 
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4.2. Ρύθμιση του καλωδίου του λαιμού 

4.2.1. Τοποθετείστε τον κορμό με την πλάτη του προς τα κάτω σε ένα οριζόντιο επίπεδο. 

4.2.2. Τοποθετείστε το πλήρες σύμπλεγμα του λαιμού χωρίς το κεφάλι. 

4.2.3. Σφίξτε το περικόχλιο του ειτατήρα στην Ατλαντοαξονική άρθρωση. 

4.2.4. Τοποθετείστε μία κατάλληλη ράβδο ή μπουλόνι μέσω της Ατλαντοαξονικής άρθρωσης. 

4.2.5. Χαλαρώστε το περικόχλιο του εντατήρα μέχρι η Ατλαντοαςονική άρθρωση να χαμηλώσει κατά 10 ± 1 πιω ότα\ 
ένα οορτίο 50 Ν που διευθύνεται προς τα κάτω εφαρμόζεται στη ράβδο ή στο μπουλόνι δια της Ατλαιτοαξονικής 
άρθρωσης (βλέπε σχήμα 2). 


50 Μ 

Σχήμα 2 

4.3. Ατλαντοαςονική άρθρωση 

4.3.1. Τοποθετείστε τον κορμό με την πλάτη προς τα κάτω σε ένα οριζόιτιο επίπεδο. 

4.3.2. Τοποθετείστε το πλήρες σόιιπλεγμα του λαιμού και του κεφαλιού. 

4.3.3. Σοίξτε το μπουλόνι και το περικόχλιο ρύθμισης δια του κεφαλιού και της Ατλαντοαξονικής άοθρωσης με το 
κεοάλι σε οριζόντια θέση. 

4.3.4. Χαλαρώστε το περικόχλιο ρύθμισης μέχρι να αρχίση να κινείται το κεφάλι (βλέπε σχήμα 3). 


//////// 4 




Σχήμα 3 
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4.4. Κατ’ ισχίον άρθρωση 

4.4.1. Τοποθετείστε τη λεκάνη επάνω στο εμπρός μέρος της σε ένα οριζόντιο επίπεδο. 

4.4.2. Τοποθετεί σ τε το ανώτερο μέρος του ποδιού χωρίς το κατώτερο μέρος του ποδιού. 

4.4.3. Σφίξτε το περικόχλιο ρύθμισης με το ανώτερο μέρος του ποδιού σε οριζόντια θέση. 

4.4.4. Χαλαρώστε το περικόχλιο ρύθμισης μέχρι να αρχίσει να κινείται το ανώτερο μέρος του ποδιού. 

4.4.5. Οι αρθρώσεις γοφών θα πρέπει να ελέγχονται συχνά στις αρχικές φάσεις λόγω προβλημάτων αρχικής 
λειτουργίας (βλέπε σχήμα 4). 



4.5.1. Τοποθετείστε το ανώτερο μέρος του ποδιού σε οριζόντια θέση. 

4.5.2. Τοποθετείστε το κατώτερο μέρος του ποδιού. 

4.5.3. Σφίξτε το περικόχλιο ρύθμισης της άρθρωσης γόνατου με το κατώτερο μέρος ταυ ποδιού σε οριζόντια θέση. 

4.5.4. Χαλαρώστε το περικόχλιο ρύθμισης μέχρις ότσυ το κατώτερο μέρος του ποδιού ασχίσε; να κινείται (βλέπε 
σχήμα 5). 



Σχήμα 5 

4.6. Αρθρωση ώμου 

4.6.1. Τοποθετείστε τον κορμό όρθιο. 

4.6.2. Τοποθετείστε το ανώτερο μέρος του χεριού χωρίς το κατώτερο μέρος του χεριού. 

4.6.3. Σφίξτε τα περικόχλιο ρύθμισης του ώμου με το ανώτερο μέρος του ποδιού σε οριζόντια θέση. 
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4.6 4. Χαλαρώστε τα περικόχλια ρύθμισης μέχρι να αρχίσει να κινείται το ανώτερο μέρος του χεριούί βλέπε σχήμα 6). 

4.6.5. Οι αρθρώσεις ώμων θα πρέπει να ελέγχονται συχνά στις αρχικές οάσεις λόγω προβλημάτων αρχικής 
λειτουργίας. 



4.7. Αρθρωση αγκώνα 

4.7.1. Τοποθετείστε το ανώτερο μέρος του χεριού σε κατακορυοη θέση. 

4.7.2. Τοποθετείστε το κατώτερο μέρος του χεριού. 

4.7.3. Σοίέτε το περικόχλιο ρύθμισης του αγκώνα με το κατώτερο μέρος του χεριού σε ορώόιτια θέση. 

4.7.4. Χαλαρώστε το περικόχλιο ρύθμισης μέχρις ότου το κατώτερο μέρος του χεριού αρχίσει να κινείται (βλέπε 
σχήμα 7), 



4.8. Οσφυϊκό καλώδιο 

4.8.1. Ιυναρμολσγείστε το ανώτερο μέρος του κορμού, τους οσουϊκούς σπονδύλους, το κατώτερο μέρος του κορμού, 
τη προσθήκη της κοιλιακής χώρας, το καλώδιο και το ελατήριο. 


4.8.2. Ιοίςτε το περικόχλιο ρύθμισης του καλωδίου στο κατώτερο μέρος του κορμού μέχρι να συμπιεστεί το ελατήριο 
στα 2/3 του μήκου^'ϊβ^ όταν δεν έχει φορτίο (βλέπε σχήμα 81. 
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Σχήμα 8 

4.9. Βαθμονόμηση της προσθήκης κοιλιακής χώρας 
4.9.1. Γενικά 


4.9.1.1. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται με μία κατάλληλη μηχανή που δημιουργεί κατάλληλες τάσεις. 

4.9.2. Τοποθετείστε την προσθήκη κοιλιακής χώρας επάνω σε ένα άκαμπτο μεγάλο κομμάτι του ιδίου μήκσυσ και 
πλάτους όπως η οσφυϊκή σπονδυλική στήλη. Το πάχος αυτού του κομματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο 
από το πάχος της οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης (βλέπε σχήμα 9). 

4.9.3. Πρέπει να εφαρμόζεται ένα αρχικό «οαρτίο 20 Ν. 

4.9.4. Πρέπει να εφαρμόζεται ένα σταθερό οορτίο 50 Ν. 

4.9.5. Η απόκλιση της προσθήκης κοιλιακής χώρας μετά από 2 λεπτά πρέπει να είναι: 
για το ομοίωμα των 9 μηνών: 11.5= 2,0 πιπι 

για το ομοιωμάτων 3 ετών: 11,5 = 2.0 πιπι 
για το ομοίωμα των 6 ετών: 13,0 ± 2,0 ιπιπ 
για το ομοιωμάτων 10 ετών: 13,0 ± 2,0 πιπι 



Σχήμα 9 
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5 Όργανα 

5.1. Γενικά 

5.1.1. Οι διαδικασίες βαθμονόμησης και μέτρησης πρέπει να βασίζονται στο διεθνές Πρότυπο 150 6487 (1980). !Α! 

5.2. Εγκατάσταση του επιταχυνσιομέτρου στο θώρακα 

Το επιταχυνσιόμετρο πρέπει να τοποθετείται στην προστατευμένη κοιλότητα του θώρακα 

5.3. Ένδειξη διείσδυσης στην κοιλιά 

5.3 1. Ένα δείγμα πηλού προπλάσματος πρέπει να συνδεθεί κατακόρυφα στο εμπρός μέρος των οσφυϊκών σπονδύλων 
με λεπτή συγκολλητική ταινία 

0.3.2. Μία απόκλιση του πηλού προπλάσματος δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχει συμβεί διείσδυση. 

5.3.3. Τα δείγματα του πηλού προπλάσματος πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος και πλάτος όπως η οσφυϊκή σπονδυλική 
στηλη. Το πλάτος των δειγμάτων πρέπει να είναι 25 ± 2 ιπιπ. 15! 

5.3.4. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο πηλός προπλάσματος που χορηγείται με τα ανδρείκελα 

5.3.5. Η θερμοκρασία του πηλού προπλάσματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να είναι 30 ± 5 ° 0. 
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4.3.2. Πρέπει να εφαρμόζεται ένα αρχικό φορτίο 20 Ν. 

4.3.3. Πρέπει να εφαρμόζεται ένα σταθερό φορτίο 50 Ν. 

4.3.4. Η απόκλιση του παρεμβύσματος κοιλιακής χώρας μετά δύο λεπτά πρέπει να είναι 12 ± 2 ιησι. 

4.4. Ρύθμιση του λαιμού 

4.4,1. Τοποθετείστε τονν πλήρη λαιμό, που αποτελείται από την λαστιχένια στήλη, τον σφαιρικό σύνδεσμο βάσης και 
τον σύνδεσμο 00 σε μία κατακάρυφη επιφάνεια τέτοια ώστε η μετωπική πλευρά να βλέπει προς τα κάτω (σχήμα 4). 



4.4.2. ποαρμόστε μία δύναμη 100 Ν που να διευθύνεται κάθετα στον άξονα του συνδέσμου 00. Η θέση του 
συνδέσμου 00 θα πρέπει να εμφανίζει μία μετακίνηση προς τα κάτω μεταξύ 22 ± 2 πυη. 

4.5. Σύνδεσμος 00 

4.5.1. Συναρμολογείστε το πλήρες σύμπλεγμα του κεφαλιού και του λαιμού. 

4.5.2. Τοποθετείστε τον κορμό με την πλάτη προς τα κάτω σε ένα οριζόντιο επίπεδο. 

4.5.3. Σφίξτε το μπουλόνι και το περικόχλιο ρύθμισης δια του κεφαλιού και του συνδέσμου 00 χρησιμοποιώντας ένα 
γαλλικό κλειδί μέχρι να μην μπορεί να κινηθεί λόγω βαρύτητας το κεφάλι. 

4.6. Γοφός 

4.6.1. Τοποθετείστε το ανώτερο μέρος του ποδιού χωρίς το κατώτερο μέρος του ποδιού στη λεκάνη. 

4.6.2. Τοποθετείστε το ανώτερο μέρος του ποδιού σε οριζόντια θέση. 

4.6.3. Αυξείστε την τριβή που ασκείται στον πλευρικό άξονα μέχρι να μην μπορεί να κινηθεί το πόδι από την 
βαρύτητα 

4.6.4. Τοποθετείστε το ανώτερο μέρος του ποδιού σε οριζόντια θέση, κατά τη διεύθυνση του πλευρικού άξονα 

4.6.5. Αυξείστε τηνόρριβή στο σύνδεσμο πλανητικής άρθρωσης μέχρι να μην κινείται το ανώτερο μέρος του ποδιού 
λόγω βαρύτητας. ,\\ 
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4.7. Γόνατο 

4.7.1. Συνδέστε το κατώτερο μέρος του ποδιού στο ανώτερο μέρος του ποοιού. 

4.7.2. Τοποθετείστε τα ανώτερα και κατώτερα μέρη των ποδιών σε οριζόντια θέση, υποστηρίζοντας τα ανώτερα μέρη 
των ποδιών. 

4.7.3. Σφίξτε το περικόχλιο ρύθιιισης στο γόνατο μέχρις οτου να μην κινείται το κατώτερο μέρος του ποδιού λόγω 
βαρύτητας . 

4.8. Ώμοι 

4.8.1. Εκτείνετε το κατώτερο μέρος του χεριού στην υψηλότερη θέση που θα ακινητοποιηθεί. 

4.8.2. Οι διατάξεις ακινητοποίησης του ώμου θα πρέπει να συντηρούνται ή να αντικαθίστανται αν το χέρι δεν 
παραμένει στη θέση αυτή. 

4.9. Αγκώνας 

4.9.1. Τοποθετείστε το ανώτερο μέρος του χεριού στη κατώτερη θέση που θα ακινητοποιηθεί και το κατώτερο μέρος 
του χεριού στην ανώτερη θέση που θα ακινητοποιηθεί. 

4.9.2. Οι διατάξεις ακινητοποίησης του αγκώνα θα πρέπει να συντηρούνται ή να αντικαθίστανται αν το κατώτερο 
μέρος του χεριού δεν παραμένει στη θέση αυτή. 

5 Όργανα μέτρησης 

5.1. Γενικά 

5.1.1. Αν και υπάρχουν διατατειε για τον εόοπλισμό του ανδρεικέλου 18 μηνών με αριθμό μετατροπέων, αυτό είναι 
τυπικά εξοπλισμένο με ανταλλακτικό ίσου μεγέθους και βάρους. 

5.1.2. Οι διαδικασίες βαθμονόμησης και μέτρησης πρέπει να βασίζονται στο διεθνές Πρότυπό 150 ό45": 1980. 

5.2. Εγκατάσταση του επιταχυνσιομέτρου στο στήθος 

5.2.1. Το επιταχυνσιόμετρο πρέπει να τοποθετείται στην κοιλότητα του στήθους. Αυτό γίνεται απο το πίσω μέρος του 
ομοιώματος. 

5.3. Ένδειξη της εισδοχής στη κοιλιακή χώρα 

5.3.1. Κ ύπαρξη ή απουσία εισδοχής στην κοιλιακή χώρα πρεπει να αξιολογείται χρησιμοποιώντας φωτογράφηση 
υψηλής ταχύτητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

1 Εγκαταστάσεις, διαδικασία και όργανα μέτρησης 

1.1. Έδαφος δοκιμής 

Η περιοχή δοκιμής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να αποδεχθεί τη τροχιά κίνησης, το εμπόδιο και τις τεχνικές 
εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για τη δοκιμή. Το τελευταίο μέρος της τροχιάς, τουλάχιστον 5 ιη πριν από το 
εμπόδιο πρέπει να είναι οριζόντια, επίπεδο και ομαλό. 

1.2. Εμπόδιο 

Το εμπόδιο αποτελείται από ένα μεγάλο κομμάτι οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους όχι λιγότερου από 3 γπ στο εμπρός 
μέρος και ύψους όχι λιγότερου από 1.5 γπ. Το εμπόδιο πρέπει να έχει τέτοιο πάχος που να ζυγίζει τουλάχιστον 70 
τόννους. Η εμπρός όψη πρέπει να κατακόρυοη, κάθετη ως προς τον άξονα της τροχιάς και καλυμμένη με πλάκες 
κόντρα-πλακέ πάχους 20 ± 1 γππι σε καλή κατάσταση. Το εμπόδιο πρέπει να είναι ή αγκυρωμένο στο εδαοος ή 
τοποθετημένο επάνω στο έδαφος με πρόσθετες διατάζεις αναχαίτησης αν είναι αναγκαίο, για τον περιορισμό της 
μετατόπισής του. Ένα εμπόδιο με διαφορετικά χαρακτηριστικό, αλλά που να δίνει αποτελέσματα τουλάχιστον εξ ίσου 
αδιαμφισβήτητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται. 74/ 

1.3. Πρόωση του οχήματος 

Τη στιγμή της πρόσκρουσης, το όχημα δεν πρέπει πλέον να υπόκειται στην ενέργεια οποιασδήποτε πρόσθετης 
διάτασης ή διατάσεων διεύθυνσης ή πρόωσης. Πρέπει να φθάσει το εμπόδιο με πορεία κάθετη στον τοίχο σύγκρουσης. 
Η μεγίστη πλευρική μετατόπιση που επιτρέπεται μεταξύ της κατακόρυφης μέσησ γραμμής του μετώπου του οχήματος 
και της κατακόρυφης μέσης γραμμής του τοίχου σύγκρουσης είναι ±30 οπι. 

1.4. Κατάσταση του οχήματος 

1.4.1. ίο όχημα που δοκιμάζεται πρέπει ή να είναι εςοπλισμένο με όλα τα κανονικά εξαρτήματα και εξοπλισμό που 
περιλαμβάνονται στο απόβαρό του ή να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να πληρούται αυτή η απαίτηση στο βαθμό 
που αφορά τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που αφορούν το διαμέρισμα επιβατών και τη κατανομή του βάρους του 
οχήματος ως συνόλου. 

1.4.2. Αν το όχημα οδηγείται με εξωτερικά μέσα, η εγκατάσταση καυσίμου πρέπει να είναι γεμσμένη τουλάχιστον 
στο 90 τοις εκατό της χωρητικότητάς της. είτε με καύσιμο είτε με μη αναφλέξιμο υγρό, πυκνότητας και ιξώδους 
κοντά σε εκείνα του καυσίμου που χρησιμοποιείται κανονικά Ολα τα άλλα συστήματα! δοχεία υγρών φρένω. φυ/είο 
κ,λ,π.) πρέπει να είναι άδεια 

1.4.3. Αν το όχημα οδηγείται με τη δική του μηχανή, η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι γεμάτη τουλάχιστον κατά 
90 τοις εκατό. Όλα τα άλλα δοχεία υγρών πρέπει να είναι γεμάτα μέχρι τη χωρητικότητά τους. 

1.4.4. Αν το ζητήσει ο κατασκευαστής η τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνση για τη διενέργεια των δοκιμών 
μπορεί να επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις δοκιμές που προδιαγράφονται σ’ αυτό το Πρότυπο το ίδιο όχημα που 
χρησιμοποιείται για τις δοκιμές που προδιαγράφονται σε άλλους Κανονσιμούς (περιλαμβάνοντας δοκιμές που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν το σκελετό του). 

1.5. Ταχύτητα πρόσκρουσης 

Η ταχύτητα πρόσκρουσης πρέπει να είναι 49 ± 1 λπι/ΐι. Εντούτοις αν η δοκιμή έγινε με υψηλότερη ταχύτητα 
πρόσκρουσης και το όχημα έχει ικανοποιήσει τις συνθήκες που προδιαγράφτηκαν. η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική. 

1.6. Όργανα μέτρησης 

Το όργανο που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή της ταχύτητας που αναφέρεται στην πιό πάνω παράγραφο 1.5. 
πρέπει να έχει ακρίβειςτΙΙ^δρα στα όρια του 1 τοις εκατό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΔΕΑΔΕΚΑΣΕΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΠΕΣ ΘΕΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 
1 Εγκαταστάσεις, διαδικασίες και όργανα μέτρησης 

1.1. Έδαφος χώρου δοκιμής 


Η επιφάνεια δοκιμήε πρεπει να είναι αρκετά μεγάλη για να υποδέχεται το σύστημα πρόωσης της σφύρας, να επιτρέπει 
την μετακίνηση του οχήματος που έχει συγκρουστεί μετά τη πρόσκρουση και την εγκατάσταση του εςοπλισμού 
δοκιμής. Το ιιερος στο οποίο κτυπιέται το όχημα και συμβαίνει η μετατόπιση πρέπει να είναι οριςόντιο. ( Η κλίση 
πρέπει να είναι μικρότετη από 3 τοις εκατό μετρημένη σε οποιοδήποτε μήκος ενός μέτρου). 

1.2. Σφύρα 

1.2.1. Η σούρα πρέπει να είναι χαλύβδινη και άκαμπτης κατασκευής. 

1.2.2. Η επιφάνεια πρόσκρουσης πρέπει να είναι επίπεδη και τουλάχιστον με πλάτος 2.500 παπ και ύψος 800 πιιη. Οι 
άκρεε τηε πρέπει να είναι στρογγυλευμένες με ακτίνα καμπυλότητας μεταξύ 40 και 50 πυη. Πρέπει να είναι ντυμένη 
αε έν α στρώιια κόντρα - πλ.ακέ πάχους 20 ± 1 ιτιιτι. 

1.2.3. Τη στιγμή τηε πρόσκρουσης πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

1.2.3.1. Κ επιφάνεια πρόσκρουσης πρέπει να είναι κατακόρυψη και κάθετη στο μέσο κατά μήκος επίπεδο του 
προσκρσυόμενού οχήματος. 

1.2.3.2. Η διεύθυνση κίνησης της σούρας πρέπει να είναι ουσιαστικά οριζόντια και παράλληλη με το μέσο κατα 
μήκος επίπεδο του προσκρουόμενού οχήματος. 

1.2.3.5. Η μεγίστη επιτρεπόμενη πλευρική απόκλιση μεταςύ της μέσης κατακόρυοης γραμμής της επιοανειας της 
σούρας και του μέσου κατά μήκος επιπέδου του προσκρουόμενου οχήματος πρέπει να είναι 300 πυη. Επιπλέον, η 
επιοάνεια πρόσκρουσης πρέπει να εκτείνεται σε όλ,ο το πλ.ατος του προσκρουόμενου οχήματος. 

1.2.3.4. Η απόσταση από το έδαοος της κατώτερης άκρης της επιφάνειας πρόσκρουσης πρεπει να είναι 175 π 25 πυη. 

1.3. Πρόωση της σφύρας 

Η σούρα μπορεί είτε να είναι στερεωμένη σε ένα μεταφορέα (κινούμενο φράγμα) ή να σχηματίζει .μέρος ενός 
εκκρεμούς. 

1.4. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται όπου χρησιμοποιείται ένα κινούμενο φράγμα 

1.4.1. Αν η σφύρα είναι στερεωμένη σε ένα όχημα (κινούμενο Φράγμα) με ένα στοιχείο πρόσδεσης. αυτό πρέπει να 
είναι άκαμπτο και να μην είναι δυνατόν να παραμορφωθεί από τη σύγκρουση. Το όχημα πρέπει να είναι δυνατόν τη 
στιγμή τη; πρόσκρουσης να κινείται ελέυθερα και να μην υποκειται πλέον στην ενέργεια της προωθητήριας διάταξης. 

14.2. Η μικτή μαζα του οχήματος και της σφύρας πρέπει να είναι 1.100 π 20 λ§. 

1.5. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται όπου χρησιμοποιείται εκκρεμές 

1.5.1. Η απόσταση μεταξύ του κέντρου της επιφάνειας πρόσκρουσης και του άξονα περιστροφής του εκκρεμούς δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη από 5 γπ. 
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1.5.2. Η σφύρα πρέπει να είναι κρεμασμένη ελεύθερα με σταθερούς βραχίονες, στερεωμένους άκαμπτα σ' αυτήν. Το 
εκκρεμές που συγκροτείται με αυτό τον τρόπο πρέπει να μην είναι ουσιαστικά δυνατοί· να παραμορφωθεί από την 
πρόσκρουση. 

1.5.3. Μία διάταση ακινητοποίησης πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο εκκρεμές ώστε να εμποδίζει μία 
δευτερεύουσα πρόσκρουση της σφύρας στο όχημα δοκιμής. 

1.5.4. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, η ταχύτητα του κέντρου κρούσης του εκκρεμούς πρέπει να είναι μεταξύ 30 και 32 
1αη/1ι. 

1.5.5. Η μειωμένη μάζα « γπγ» στο κέντρο κρούσης του εκκρεμούς ορίζεται ως συνάρτηση της ολικής μάζας «πι». της 
απόστασης <<3» 8 μεταςύ του κέντρου κρούσης και του άξονα περιστροφής ή της απόστασης «1» μεταξύ του κέντρου 
βάρους και του άξονα περιστροφής, με την ακόλουθη εξίσωση: 

Π1Γ = Π1.1/3 

1.5.6. Η μειωμένη μάζα «ιπγ» πρέπει να είναι 1.100 π 20 

1.6. Γενικές διατάξεις που έχουν σχέση με τη μάζα και την ταχύτητα της σφύρας 

Αν η δοκιμή έγινε με ταχύτητα πρόσκρουσης μεγαλύτερη από αυτές που προδιαγράφονται στην παοάνραοο 1.5.4. η 
και με μάζα μεγαλύτερη από αυτές που προδιαγράφονται στις παραχράοσυς 1.5.3. η 1.5.6. και το όχημο ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που έχουν προδιαγραοεί. η δοκιμή πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική. 

1.7. Κατάσταση του οχήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Το όχημα που δοκιμάζεται πρέπει ή να είναι εξοπλισμένο με όλα τα κανονικά εξαρτήματα και εξοπλισμό που 
περιλαμβάνονται στο απόβαρό του ή να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να πληρούται αυτή η απαίτηση στο βαθμό 
που αφορά τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που αοορούν το διαμέρισμα επιβατών και τη κατανομή του βάρους του 
οχήματος ως συνόλου 

Το πλήρεε όχημα με το σύστημα συγκράτησης παιδιών τοποθετημένο συμοωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης πρέπει να 
τοποθετείται σε μία σκληρή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια με το χειρόφρενο λυμένο και νεκρή ταχύτητα Στην ίδια 
δοκιμή πρόσκρουσης μπορούν να δοκιμάζονται περισσότερα από ενα συστήματα συγκράτησης παιδιών. 


_ ^ - 

8 Η απόσταση "α’ισουται με το μήκος του συγχρόνου εκκρεμούς που αναφέρεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΑΣ ΣΕ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 


1. Αυτό το Παράρτημα εφαρμόζεται μόνο στις πρόσθετες αγκυρώσεις για την προσάρτηση συστημάτων συγκράτησης 
παιδιών της μερικής κατηγορίας ή σε ροφδους και άλλα ειδικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση 
διατάξεων συγκράτησης παιδιών στο αμάξωμα είτε χρησιμοποιούν είτε όχι τις αγκυρώσεις του Κανονισμού αρ. 14. 


2. Οι αγκυρώσεις πρέπει να προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή το συστήματος συγκράτησηε παιδιών και οι 
λεπτομέρειες πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στην Τεχνική Υπηρεσία που διεξάγει τις δοκιμές. /4/ 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να λαμβάνουν υπόιι/η πληροφορίες που λαμβάνουν από τον κατασκευαστή του 
οχήματος. 

3. Ο κατασκευαστής του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να παρέχει τα αναγκαία μέρη για την τοποθέτηση 
των αγκυρώσεων και ένα ειδικό σχέδιο για κάθε όχημα που να δείχνει την ακριβή θέση τους. 

4. Ο κατασκευαστής του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να υποδεικνύει αν οι αγκυρώσεις που απαιτούνται 
για την προσάρτηση του συστήματος συγκράτησης στο σκελετό του οχήματος είναι σύμφωνες με τη θέση και τιε 
απαιτήσεις αντοχής της πιό πάνω παραγράφου 3 στη σύσταση που δίνεται στις Κυβερνήσεις που σκοπεύουν να 
προσαρμόσουν ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τις αγκυρώσεις για συστήματα συγκράτησης παιδιών που 
χρησιμοποιούνται σε επιβατηγό οχήματα 9 /4/ 


9 Βλέπε το κείμενο της παοαγράφου 1.13 και του Παραρτήματος 10 της Κωδικοποιημένης Απόφασης για την Κατασκευή 
Οχημάτων (Κ..Ε.3) (ΤΚΑΝ5/501ΛλΤ29/78) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 


ΚΑΘΙΣΜΑ 



Διαστάσεκ σε τητπ 
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714/ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 13 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


1 Η ζώνη ασοαλίϊκ ηα τη δυναμική δοκιμή και για την απαίτηση μεγίστου μήκους πρέπει να κατασκευάζετε σε 
μία από τις δυο διατάξεις που φαίνονται στο σχήμα 1. Αυτές είναι η αυτόματη ,ωνη τριών σημείων και η στατική 

ζώνη δύο σημείων 

- Η αυτόματη ζώνη τριών σημείων έχει τα ακόλουθα άκαμπτα μέρη: ένα αναβολέα (Κ). ένα βροχο κο*ωνας (Ρ). ουο 
“στ,ΐΓ^τνρωσηε (Α1 και λ βλέπε σχήμα 2) και ένα κεντρικό μέρος <Τ. βλέπε σχήμα 3). Ο αναβοΛεας πρεπει να 
τύ-ηρει τις απαιτήσεις του Κανονισμού αρ. 16 όσον αωορά τη δυνααη του μαζέματος Η οιαμετρο, .ου τυμπάνου .ου 

αναβολέα είναι 33 αυτί. 

3. Η ζώνη που μαζεύεται ποεπει να είναι τοποθετημένη στις αγκυρώσηςι στο κάθισμά οοκιαής. που περιγραφεται στα 
Παραρτήματα 1 και 4 του ; ιαοαρτηματος 6. ως ε,ή,. 

Η αγκυρωση ζώνης Α1 πρεπει να είναι τοποθετημένη στην αγκύρωση βαγονέτου 30 ιεξωτερικά) 

Η αγκύρωση ζώνης Α2 πρέπει να είναι τοποθετημένη στην αγκύρωση βαγονέτου Α (εσωτερικά) 

Ο βρόχος κολώνας της ζώνης Ρ πρεπει να είναι τοποθετημένος στην αγκύρωση βαγονέτου Ο 
Ο αναβολέας ζώνης Ρ πρέπει να είναι τοποθετημένος στην αγκύρωση βαγονέτου Ρε 

Η —>αή του X «ο σχήμα 1 είναι 215 ιτιπι. Η τιμή της απόστασης Ρ-Α1 για συστήματα συγκράτησης παιοιων 
«π3 ήρουο' και «ιιερικήπ» κατηγορίας είναι 2390 πυη. μετρουμενη παρα^.η/.α με την κεντρική γραμμή του ιμαντα με 

«περιορισμένης» κατηγορίας είναι τουλάχιστον 2240 πυη. μετρουμενη παοαυ.η/.α με την κεντρική γραμμή του ιμαν .α 
με ιμαντα μήκους 150 πυη στο τύμπανο. 


4. Οι απαιτήσει; ιααντα για την αυτόματη αονη είναι οι εξής. 


Υλικό 

Αντοχή σε εοεκκυσμό 

Επιμήκυνση 

Πλάτος 

Πάχος 

Μάζα 


πολυεστερικός 

> 20.000 Ν 
8 ± 1% σε 11.000 Ν 
47.8 (-Κ) - 1.3) πυη 
1.2 πυη 
57 ± 2 ξ/τα 


5 Η στατική ζώνη δύο σημείων όπως Φαίνεται στο σχήμα 1 απστελείται από δύο τυποποιημένα σημεία αγκύρωσης 
όπως φαίντται’στο σχήμα 2 και ένα ιμάντα που πληρεί τις απαιτήσεις της πιο κάτω παραγραοου ,. 

ό Οι ανκυρωσειε τη; ζώνη; δυο σημείων πρέπει να στερεωθούν στις αγκυρώσεις του βαγονέτου Α και Β. Η τιμή του 
Υ ^ο^σχημα ί εώαιΠΟΟ πυη. Αυτή είναι η απαίτηση μεγίστου μήκους για την έγκριση συστημάτων συγκράτηση, 
παιδιών γενικής κατηγορίας με ζώνε; δύο σημείων (βλέπε παραγραφο ο. 1.9.) 

7 Η επιμήκυνσή του ιμάντα μετά από μια προκαταρκτική φόρτιση 20 άαΝ και ένα πρόσθετο Φορτίο 930 άπΝ πρέπει 
ν α*είνοα Ρ * Ι^οω εκατό Το πλάτο; του ιμάντα στο φορτίο των 980 άαΝ δεν πρεπει να είναι μικρότερο απο 46 πυη. 
Η ,Ξμ”^ .μ-, μ.» =»ό μ,α >*ο»π«*ο«ή Μ**, 20 *Κ <· ™ αρόαίετο <»ρτ» 550 «Ν «Ρ*» να 

είναι 6 ± 1 τοι; εκατό.' 
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Αρ. Μέρους 

Περιγραφή 

Αρ.τεμ. 

1 

Κεωάλι 

1 

2 

Στοιχεία λαιμού 

5 

3 

Στοιχεία πυρήνα λαιμού (πολυαμίόιο) 

6 

4 

Ατλαντοαξονική άρθρωση 

1 

5 

Κομμάτι τοποθέτησης μετατροπέα 

1 

6 

Μπουλόνι προσάρτησης του κομματιού τοποθέτησης μετατροπέα 

2 

7 

Μπουλόνι κεφαλιού 

1 

8 

Περικόχλιο 

1 

9 

Ροόέλλα 

4 

10 

Ανώτερο μέρος κορμού 

1 

11 

Σφαίρα συνδέσμου άρθρωσης ώμου 

2 

12 

Σφαίρα συνδέσμου άρθρωσης ώμου 

2 

13 

Μπουλόνι ρύθμισης για την άρθρωση ώμου 

4 

14 

Ροδέλλα ελατηρίου 

4 

15 

Αριστερό ανώτερο μέρος χεριού 

1 

16 

Δεςί ανώτερο μέρος χεριού 

1 

17 

Αριστερός πήχης του βραχίονα 

1 

18 

Δεξιός πήχυς του βραχίονα 

1 , 

19 

Μπουλόνι άρθρωσης αγκώνα 

2 

20 

Περικόχλιο άρθρωσης αγκώνα 

2 

21 

Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 

5 ϊ 

22 

Καλώδιο σπονδυλικής στήλης 

1 ] 

23 

Κατώτερο μέρος του κορμού 

1 

24 

Περικόχλιο ρύθμισης λαιμού 

ι | 

25 

Περικόχλιο ρύθμισης οσφυϊκών σπονδύλων 

1 

26 

Ροδέλλα 

3 

27 

Ελατήριο 

1 

28 

Προσθήκη κοιλιακής χώρας 

1 

| 29 

Σφαίρα άρθρωσης γοφού 

2 

ί 30 

Περικόχλιο ρύθμισης άρθρωσης γοφού 

2 

! 31 

Αριστερό ανώτερο μέρος ποδιού 

2 

I 32 

Δεςί ανώτερο μέρος ποδιού 

1 

! 33 

Αριστερό κατώτερο αέριος ποδιού 

1 

34 

Δεςί κατώτερο μέρος ποδιού 

1 

35 

Μπουλόνι άρθρωσης γόνατου 

2 

36 

Περικόχλιο άρθρωσης γόνατου 

2 


Εξαρτήματα: 


37 

Πλαστελίνη 

1 

38 

Σακκάκι 

1 


Παντελόνι 
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/5//14/ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ «ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ» 


Το ανδρείκελο περιλαμβάνει κεφάλι, κορμό, χέρια και πόδια σε ενιαία μονάδα Ο κορμός, τα χέρια και τα πόδια είναι 
ένα ενιαίο χυτό από δοΛοϋιαηε καλυμμένο με δέρμα από ΡΥΌ και που περιλαμβάνει ένα χαλύβδινο ελατήριο ως 
σπονδυλική στήλη. Το κεφάλι είναι χυτό από αφρό πολυουρεθάνης καλυμμένο με δέρμα από ΡύΚ και είναι μόνιμα 
προσαρμοσμένο στον κορμό. Το ανδρείκελο είναι εφοδιασμένο με ένα κοστούμι από βαμβάκυπολυεστέρα. 

Οι διαστάσεις και η κατανομή μάζας του ομοιώματος βασίζονται σε εκείνες του 50% των νεογέννητων βρεοών και 
παρατίθενται στους πίνακες 1 και 2 και στο σχήμα 1. 


Πίνακας 1 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ «ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ» 



Διάσταση 

1 

ΓΠΓΠ 

Α 

Γλουτοί - κορυατή κεφαλιού 

345 

Β 

Γλουτοί - πέλμα (με ίσιο πόδι) 

250 

0 

Πλάτος κεφαλιού 

105 

Ό 

Βάθος κεωαλιού 

125 

Ε 

Πλάτος ώμων 

150 

Ε 

Πλάτος στήθους 

105 

0 

Βάθος θώρακα 

100 

Η 

Πλάτος λεκάνης 

105 ! 

I 

_ 

0 του 0 από την κορυφή του κεφαλιού 

235 1 


Πίνακας 2 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ «ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ» 7 


Κεφάλι και λαιμός 

0,7 

Κορμός 

Μ 

Χέρια 

0,5 

Πόδια 

1.1 

Σύνολο μάζας 

3,4 Κβ 


7 Το πάχος του ρέματος από ΡΥΟ θα πρέπει να είναι 1.25 ± 0.25 πυη. Η ειδκή πυκνότητα θα πρέπει να είναι 0,865 ±0,1 
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Βαθμονόμηση του ανδρεικέλου βρέφους 
1 Ακαμψία ώμου 

1.1. Τοποθετείστε ίο ανδρείκελο με την πλάτη του σε μία οριζόντια επιφάνεια και υποστηρίξτε τον κορμό από τη μία 
πλευρά για να εμποδίσετε την κίνηση. (Σχήμα 2) 

1.2. Εφαρμόστε ένα Φορτίο 150 Ν σε ένα έμβολο επίπεδης μετωπικής επιφάνειας διαμέτρου 40 πυπ , οριζόντια, κατά 
μία διεύθυνση κάθετη προς τον ανώτερο - κατώτερο άξονα του ανδρεικέλου. Ο άξονας του εμβόλου θα πρέπει να 
βρίσκεται στο κέντρο του ώμου του ανδρεικέλου και δίπλα στο σημείο Α στον ώμο (βλέπε σχήμα 2). Η πλευρική 
απόκλιση του εμβόλου από το σημείο της πρώτης επαφής με το χέρι θα πρέπει να είναι μεταξύ 30 πυη και 50 ιηπι. 

1.3. Ξπαναλάβετε στον αντίθετο ώμο αντιστρέφοντας το υποστήριγμα. 



Σχήμα 2 

2 Ακαμψία άρθρωσης ποδιού 

2.1. Τοποθετείστε το ανδρείκελα με την πλάτη του σε μία οριζόντια επιφάνεια (σχήμα 3) και δέστε τα δύο κατώτερα 
μέρη των ποδιών μαζί φέρνοντας το εσωτερικό των γονάτων σε επαφή. 

2.2. Εφαρμόστε ένα κατακόρυφο φορτίο επάνω στα γόνατα με ένα έμβολο επίπεδης μετωπικής επιφάνειας 35 πιιη χ 
95 Γπιπ με την κεντρική γραμμή του εμβόλου πάνω από το υψηλότερο σημείο των γονάτων. 

2.3. Εφαρμόστε επαρκή δύναμη στο έμβολο ώστε να καμφσύν οι γοφοί μέχρι να είναι η μετωπική επιφάνεια του 
εμβόλου 85 πιπι πάνω^βπό τό επίπεδο υποστήριξης. Η δύναμη αυτή θα πρέπει να είναι μεταξύ 30 Ν και 70 Ν. 
Εξασφαλίστε ότι τα κατώΑρα μέρη των άκρων δεν εφάπτονται σε καμιά επιφάνεια κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΟΥ 18 ΜΗΝΩΝ 


1 Γενικά 

/14/ (ολόκ/.ηρο το Προσάρτημα 5) 


1.1. Οι διαστάσεις και μάζες του ανδρεικέλου βασίζονται 'στην ανθρωπομετρία του 50% των παιδιών ηλικίας 18 
μηνών. 


2 Κατασκευή 

2.1. Κεφάλι 

2.1.1. Το κεφάλι αποτελείται από ένα ημιάκαμπτο πλαστικό κρανίο καλυμένο με δέρμα κεοαλιού. Το κρανίο έχει μία 
κοιλότητα που επιτρέπει την τοποθέτηση (προαιρετικών) οργάνων. 

2.2. Λαιμός 

2.2.1. Ο λαιμός αποτελείται από τρία μέρη: 

2.2.2. Μία στερεή λαστιχένια στήλη. 

2.2.3. Μία ρυθμιζόμενη άρθρωση 00 στην κορυφή της λαστιχένιας στήλης, επιτρέποντας την περιστροφή με 
ρυθμιζόμενη τριβή γύρω από τον πλευρικό άξονα. 

2.2.4. Μία μη ρυθμιζόμενη σφαιρική άρθρωση στη βάση του λαιμού, 

2.3. Κορμός 

2.3.1. Ο κορμός αποτελείται από ένα πλαστικό σκελετό, καλυμμένο με ενα σύστημα σάρκας/δέρματος, Ο κορμός έχει 
μία κοιλότητα μπροστά από το σκελετό και δέχεται ένα γέμισμα αφρού για να επιτευχθεί η σωστή ακαμψία του 
θώρακα Ο κορμός έχει μία κοιλότητα στο πίσω μέρος που επιτρέπει τη τοποθέτηση οργάνων. 

2.4. Κοιλιακή χώρα 

2.4.1. Η κοιλιακή χώρα του ομοιώματος είναι ένα παραμορψώσιμο στοιχείο ενός μέρους που εισάγεται στο άνοιγμα 
μεταςύ του θώρακα και της λεκάνης. 

2.5. Οσφυϊκή στήλη 

2.5.1. Η οσφυϊκή στήλη αποτελείται από μία λαστιχένια στήλη που είναι τοποθετημένη μεταςύ του θωρακικού 
σκελετού και της λεκάνης. Η ακαμψία της οσφυϊκής στήλης είναι προρυθμισμένη χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό 
καλώδιο που διατρέχει τον κούφιο πυρήνα της λαστιχένιας στήλης. 

2.6. Λεκάνη 

2.6.1. Η λεκάνη είναι κατασκευασμένη από ημιάκαμπτο πλαστικό και είναι χυτή με μορφή λεκάνης παιδιού, 
καλύπτεται με ένα σύστημα σάρκας/δέρματος, εξομοιώνοντας τη σάρκα'δέρμα γύρω από τη λεκάνη και τους 
γλουτούς. 




11942 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΛΟΤ 1399 


2.7. Σύνδεσμος γοφών 

2.7.1. Οι σύνδεσμοι γοφών τοποθετούνται στο κατώτερο μέρος της λεκάνης. Ο σύνδεσμος επιτρέπει την περιστροφή 
γύρω από ένα πλευρικά άτονα ως επίσης και την περιστροφή γύρω από ένα άτονα σε ορθή γωνία στον πλευρικό 
άτονα χρησιμοποιώντας ένα σύνδεσμο πλανητικής άρθρωσής. Ρυθμιζόμενη τριβή εφαρμόζεται στους δύο άτονες 

2.8. Σύνδεσμος γόνατος 

2.8.1. Ο σύνδεσμος γόνατος επιτρέπει τη κάμιιτη και την έκταση του κατώτερου μέρους του ποδιού σε ρυθμιζόμενη 
τριβή. 

2.9. Σύνδεσμος ώμου 

2.9.1. Ο σύνδεσμος ώμου τοποθετείται στο θωρακικό σκελετό. Σημεία ακινητσποίησης επιτρέπουν την τοποθέτηση 
του χεριού σε δύο αρχικές θέσεις. 

2.10. Σύνδεσμος αγκώνα 

2.10.1. Ο σύνδεσμος αγκώνα επιτρέπει την κάμιιη και έκταση του κατώτερου μέρους του χεριού. Σημεία 
ακινητσποίησης επιτρέπουν τη τοποθέτηση του κατώτερου μέρους του χεριού σε δύο αρχικές θέσεις. 

2.11. Συναρμολόγηση του ανδρεικέλου 

2.11.1. Το καλώδιο της σπονδυλικής στήλης τοποθετείται στην οσφυϊκή στήλη. 

2.11.2. Η οσφυϊκή στήλη τοποθετείται στο σκελετό μεταςύ τοης λεκάνης και της θωρακικης στήλης. 


2.11.3. Το παρέμβυσμα κοιλιακής χώρας τοποθετείται μεταςύ του θώρακα και της λεκάνης. 

2.11.4. Ο λαιμός τοποθετείται στην κορυφή του θώρακα 

2.11.5. Το κεφάλι τοποθετείται στην κορυφή του λαιμού χρησιμοποιώντας την πλάκα προσαρμογής. 

2.11.6. Τοποθετούνται τα χέρια και τα πόδια 

3 Κύρια χαρακτηριστικά 
3.1. Μάζα 

Πίνακας 1 


Κατανοιιή μάζαε του ανδρεικέλου 18 αηνών 

Εξάρτημα 

Μάζα (1ί8) 

Κεφάλα + λαιμός 

2,73 

Κορμός 

5.06 

1 

Ανώτερο μέρος χεριού 

0.27 

Κατώτερο μέρος χεριού 

0.25 

Ανώτερο μέρος ποδιού 

0.61 

Κατώτερο μέρος ποδιού 

0,48 

Ολική μάζα 

11,01 
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3.2. Κύριες διαστάσεις 

3.2.1. Οι κύριες διαστάσεις, 
παρατίθενται στον Πίνακα 2. 



Κύριες διαστάσεις του ανδρεικέλου 18 μηνών 


Πίνακας 2 


Αρ. 

Διάσταση 

Τιμή (ππη) | 

1 

Πίσω μέρος γλουτών μέχρι το εμπρός μέρος των γονάτων 

239 

2 

Πίσω μέρος γλουτών μέχρι το πίσω μέρος των γονάτων όταν κάθεται 

201 

3 

Κέντρο βαρύτητας μέχρι το κάθισμα 

193 

4 

Περιφέρεια στήθους 

474 

5 

Βάθος θώρακα 

113 | 

7 

Πλάτος κεφαλιού 

124 

8 

Μήκος κΕΦοασυ 

160 | 

9 

Περιφέρεια λεκάνης, όταν κάθεται 

510 | 

10 

Περιφέρεια λεκάνης, όταν στέκεται (δεν εμφανίζεται) 

471 

11 

Βάθος γοφών, όταν κάθεται 

125 

12 

Πλάτος γοφών, όταν κάθεται 

174 

13 

Πλάτος λαιμού 

! 

_1 

14 

Από ίο κάθισμα μέχρι τον αγχώνα 

125 

15 

Πλάτος ώμων 

224 

16 

Ύφος μοτιών όταν κάθεται 


17 

Ύψος, όταν κάθεται* 

495 

18 

Ύψος ώμων, όταν κάθεται 

305 

19 

Από το πέλμα μέχρι το πίσω μέρος των γονάτων, όταν κάθεται 

173 

20 

Ύψος (δεν εμφανίζεται) 

820 

21 

Ύψος μηρού, όταν κάθεται 

66 


* Οι γλουτοί, η πλάτη κακ ι^τεοάλι του ανδρεικέλου άκου μπουν σε μία κατακορυιρη επιφάνεια. 
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4 Ρύθμιση συνδέσμων 

4.1. Γενικά 

4.1.1. Προκειμένου να επιτευχθούν αναπαράςιμα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα ανδρείκελα, είναι ουσιαστικό να 
προόιαγραοεί και ρυθμιστεί η τριβή σε διάφορες αρθρώσεις,, η ένταση στην οσφυϊκή στήλη και η ακαμψία του 
παρεμβύσματος της κοιλιακής χώρας. Όλα τα μέρη πρέπει να ελέγχονται ως προς βλάβη πριν από αυτές τις οδηγίες. 

4.2. Οσφυϊκή στήλη 

4.2.1. Η οσουϊκή στήλη βαθμονομείται πριν τοποθετηθεί στο ομοίωμα. 

4.2.2. Τοποθετείστε την κατώτερη πλάκα ανάρτησης της οσφυϊκής στήλης σε μία τέτοια θέση ώστε η μετωπική 
πλευρά της οσφυϊκής στήλης να βρίσκεται στο κάτω μέρος (σχήμα 2). 


> 1 » 

’τχ: 



Σχήμα 2 

4.2.3. Εφαρμόστε μία δύναμη 250 Ν προς τα κάτω στην ανώτερη πλάκα ανάρτησης. Κ προκαλούμενη μετακίνηση 
προς τα κάτω θα πρέπει να καταγράφεται μεταςύ I και 2 δευτερολέπτων μετά την ειοαρμογή της δύναμης και θα 
πρέπει να είναι μεταςύ 9 και 12 ιυιπ. 

4.3. Κοιλιακή χώρα 

4.3.1. Τοποθετείστε την προσθήκη κοιλιακής χώρας επάνω σε ένα άκαμπτο μεγάλο κομμάτ. του ιδίσυ μήκους και 
πλάτους όπως η οσφυϊκή σπονδυλική στήλη. Το πάχος αυτού του κομματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο 
από το πάχος της οσατυϊκής σπονδυλικής στήλης ( σχήμα 3). 



Σχήμα 3 
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Τιπακή τρότυττη πλακα αν κύρωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 - ΔΙΑΓΡΑΦΤΗΚΕ 

Το Παράρτημα 14 δεν χρησιμοποιείται. Για το κείμενο του προηγούμενου Παραρτήματος 14 βλέπε το Προσάρτημά 2 
του Παραρτήματος 8 /14/ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

161 

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που δίνονται στο Παραρτημα αυτό αοορούν δυσκολίες εριιηνείας του Προτύπου. 
Θεωρούνται οχ: οδηγός για τις Τεχνικές Υπηρεσίες που διεςάγουν τις δοκιμές. 

Παράγραοος 2.19.2. 

Ένα σύστημα συγκρότησης παιδιών που προδιαγράφεται για τοποθέτηση στο πίσω κάθισμα και σε ένα αυτοκίνητο 
εοάαιι και σε ένα ειαυοπ ννεεοπ στα οποία η πλήρης συναρμολόγηση ·,ώνης είναι πανομοιότυπη είναι ένας «τύπος». 
/9/ 

Παρότγραφος 2.19.3. 

Η σημασία των αλλαγών στις διαστάσεις ή και τη μάζα του καθίσματος, του παραγεμίσματος η του συστήματος 
προστασίας από πρόσκρουση και τα χαρακτηριστικά απορρόφησης ενέργειας η το χρώμα του υ/.ικού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζετα: αν έχει δημιουργηθεί ένας νέος τύπος /9/ 

Παράγραφοι 2.19.4 και 2.19.5 

Αυτές οι παρότγραιοοι δεν εραρμό2ονται σε οποιεσδήποτε ν,ώνες ασφαλείας εγκριμένες χωριστά σύμφωνα με ..ον 
Κανονισμό με αριθμό 16 που είναι αναγκαίες -για να αγκυρωθεί το σύστημα συγκράτησης παιδιών στο όχημα ή για 
να συγκρατηθεί το παιδί. !9! 

Παράγραφος 6.2.4. 

Αυτό πρέπει να αξιολογείται με εξέταση των αποτελεσμάτων του φιλμ υυηλής ταχύτητας οπού η. ορατή διείσδυση 
στην κοιλιακή χώρα οποιουδήποτε μέρους του συστήματος συγκράτησης ή το ανέβασμα οποιοσδήποτε ζώνης δύο 
σημείων πάνω στο στήθος, πρέπει να θεωρείται ως αποτυχία (Το γύρισμα του ομοιώματος έξω από τον ιμάντα ώμου 
πριν από το σημείο μέγιστης μετακίνησης πρέπει το ίδιο να θεωρείται ως αποτυχία αλλά με αίτηση του 
κατασκευαστή μπορεί να διεξάγονται δύο ακόμη δοκιμές με το κατάλληλο ομοίωμα Ολες οι απαιτήσεις δοκιμής 
πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών.) 


Παράγραοος 7.1.4.3.1. 

Ορατά σημεία διείσδυσης σημαίνει διείσδυση του προπλάσματος από τη προσθήκη στην κοιλιακή χώρα (κάτω από 
πίεση από το σύστημα συγκράτησης) αλλά όχι κάμψη του προπλάσματος χωρίς συμπίεση σε οριζόντια διεύθυνση 
όπως για παράδειγμα προκαλείται από απλή κάμψη της σπονδυλικής στήλης. Βλέπε επίσης την ερμηνεία της 
παραγράφου 6.2.4 

Παρόιγραψος 7.2.1.5. 

Η πρώτη πρόταση πληρούται αν το χέρι του ομοιώματος μπορεί να φθάσει την πόρπη. 


Παράγραφος 7.2.2.1. 

Αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι ιμάντες οδηγοί που έχουν εγκριθεί χωριστά πρέπει να 
προσαρτώνται και ναλοριρσπώνται εύκολα 
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Παράγραφος 7.2.4.1.1. 

Αποατού\ται δύο ιμάντες. Μετρείστε το φορτίο θραύσης του πρώτου ιμάντα. Μετρείστε το πλάτος του δεύτερου 
ιμάντα στο 75% αυτού του φορτίου. 

Παράγραφος 8.1.2.2. 

«Στερεωθεί στο κάθισμα» σημαίνει το κάθισμα δοκιμής όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα 6. « Ειδικές διατάξεις 
μπορούν» σημαίνει ότι ένα σύστημα συγκράτησης κανονικά θα δοκιμαζόταν για αναποοογυρισμα όταν 
εγκαταστάθηκε στο κάθισμα δοκιμής, αλλά εκείνη η δοκιμή στο κάθισμα του οχήματος επιτροπήκε. 

Παράγραφος 8.1.2.2.1.1. 

«Λαμβάνοντας υπόψη τις κανονικές συνθήκες χρήσης» σημαίνει ότι η δοκιμή αυτή θα πρέπει να διεξάγεται με το 
σύστημα συγκράτησης αναρτημένο στο κάθισμα δοκιμής ή το κάθισμα του οχήματος αλλά χωρίς το ομοίωμα 

Το ομοίωμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για να τοποθετηθεί η διάταξη ρύθμισης. Αρχικά οι ιμάντες θα πρέπει να 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1.3.6.3.2 ή 8.1.3.6..>.3 (όποια είναι κατάλληλη) Η δοκιμή θα πρεπει 
κατόπιν να γίνει μετά την αφαίρεση του ομοιώματος. 

Παράγραφος 8.2.5.2.6. 

Αυτή η παράγραφοο δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ιμάντες οδηγούς που εγκρίθηκαν χωριστά σύμφωνα με αυτό το 
Πρότυπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

/7//14/ 

1 Δοκιμές 

Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών πρέπει να απαιτείται να υποδεικνύουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στις 
οποίες βασίζονται οι ακόλουθες δοκιμές. 

1.1. Επαλήθευση του κατωφλιού (ορίου) κλειδώματος και της αντοχής των ασφαλιζόμενων 
αναβολέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.2.4.3. στην πιο δυσμενή διεύθυνση όπως ταιριάζει αφού έχουν υποστεί 
τη δοκιμασία αποχής που περιγράφεται με λεπτομέρεια στις παραγράφους 8.2.4.2., 8.2.4 4. και 8.2.4.5 ως απαίτηση 
της παραγράφου 7.2.3.2.6. 

1.2. Επαλήθευση της αντοχής των αναβολέων αυτόματης ασφάλισης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τη; παραγράφου 8.2.4.2 στην πιο δυσμενή όπου προστίθενται οι δοκιμές των παραγράφων 
8.2.4.4 και 8.2.4.5 ως απαίτηση της παραγράφου 7.2.3.1.3. 

1.3. Δοκιμή αντοχής των ιμάντων μετά τον εγκλιματισμό 

Σύμοωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.4.2 μετά τον εγκλιματισμό σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που περιγράφονται σας παραγράφους 8.2.5.2.1. μέχρι 8.2.5.2.6. 

1.3.1. Δοκιμή αντοχής των ιμάντων μετά το γόάρσιμο 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ποράγραοο 7.2 4.2 μετά τον εγκλιαατισιιό σύμφωνα με ας 
απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 8.2.5.2 ό. 

.1.4. Δοκιμή μικροολίσθησης 

Σύμοωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2.3. αυτού του Προτύπου. 

1.5. Απορρόφηση ενέργειας 

Σύμοωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7.1.2 αυτού του Προτύπου. 

1.6. Επαλήθευση των απαιτήσεων απόδοσης του συστήματος συγκράτησης παιδιών όταν υπόκειται 
στην κατάλληλη δυναμική δοκιμή 

Σύμοωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.1.3 με σποιαδήποτε πόρπη που έχει εγκλιματιστεί από πριν σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.1.7. ώστε να πληρούπαι οι κατάλληλες απαιτήσεις της παραγράφου 7.1.4. (για τη 
συνολική επίδοση του συστήματος συγκράτησης παιδιών) και της παραγράφου 7.2.1.8.1 (για την επίδοση 
οποιοσδήποτε πάρτης υπό φορτίο). 

2 Συχνότητα δοκιμής και αποτελέσματα 

2.1. Η συχνότητα δοκιμής ως προς τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1 ως 1.5 πρέπει να είναι σε βάση στατιστικά 
ελεγχόμενη και τυχαία σύμφωνα με μία από τις τακτικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. 

2.1.1. Επιπλέον, σπμκπερίπτωση όπου ασοαλιζόμενοι αναβολείς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται 
στο σύστημα συγκράτησης παιδιών, όλες αυτές οι υπομονάδες πρεπει να ελέγχονται. 
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21.1.1. Είτε σύμφωνα με τις διατάξεις που εκτίθενται στις παραγράφους 8.2.4.3.1, 8.2.4.3.2, 8.2.4.3.3 και 8.2.4.3.4 
αυτού του Προτύπου, στην πιο δυσμενή διεύθυνση όπως προδιαγράφεται στις παραγράφους 7.2.3.2.1.1 και 7.2.3.2.4 
αυτού του Προτύπου. 

2.1.1.2. Είτε σύμφωνα με τις διατάξεις που εκτίθενται στην παράγραφο 8.2.4.3.5 αυτού του Προτύπου, στην πιο 
δυσμενή διεύθυνση. Εντούτοις, η ταχύτητα κλίσης μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα που προδιαγράφεται 
εφόσον δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της δοκιμής. Τα αποτελέσματα δοκιμής πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 7.2.3.2.1.4 αυτού του Προτύπου. 

2.2. Στις διατάξεις κατηγορίας «γενικής» «περιορισμένης» και «μερικής» η ελάχιστη συχνότητα για την επαλήθευση 
της συμμόρφωσης με τη δυναμική δοκιμή σύμφωνα με την παράγραφο 1.6. πρέπει να είναι μία στα 5 000 συστήματα 
συγκράτησης παιδιών που παράγονται. Εντούτοις, σε οποιαδηποτε περίπτωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία 
δοκιμή κάθε τέσσερις εβδομάδες παραγωγής. 

Οι απαιτήσεις που εκτίθενται στις παραγράφους 7.1.4 1.4 και 7.2.1.8.1.2 αυτού του Προτύπου πρέπει να 
ικανοποιούνται σε κάθε δοκιμή. Επιπλέον πρέπει να πληρούνται οι ά/λες απαιτήσεις που εκτίθενται στις παραγράφους 
7.1.4 και 7.2.1.8.1 σε μία δοκιμή από δύο δοκιμές. 

Εντούτοις, η ελάχιστη συχνότητα μίας δοκιμής το χρόνο πρεπει να επιτρέπεται όπου η ετήσια παραγωγή είναι 1.000 
συστήματα συγκράτησης παιδιών ή λιγότερο. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που εκτίθενται στις παραγράφους 7.1.4 και 7.2.1.8.1. 
/ 14 / 

2.3. Για τις «ενσωματωμένες» ειδικές διατάξεις οχήματος πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες συχνότητες δοκιμής: 


Συστήματα συγκράτησης παιδιών, εκτός από 
μαξιλάρια ανύψωσης 

Μία φορά κάθε 8 εβδομάδες 

Μαξιλάρια ανύψωσης 

Μία φορά κάθε 12 εβδομάδες 


Σε κάθε δοκιμή πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 7.1.4. και 7.2.1.8.1. Αν όλες 
οι δοκιμές κατά τη διάρκεια ενός χρόνου εμφανίζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ο κατασκευαστής μπορεί μετά 
από συμφωνία με την αρμόδια Αρχή, να μειώσει τις συχνότητες ως εξής: 


Συστήματα συγκράτησης παιδιών, εκτός από 
μαξιλάρια ανύψωσης 

Μία φορά κάθε 16 εβδομάδες 

Μαξιλάρια ανύψωσης 

Μία φορά κάθε 24 εβδομάδες 


Εντούτοις, η ελάχιστη συχνότητα μίας δοκιμής το χρόνο πρέπει να επιτρέπεται όπου η ετήσια παραγωγή είναι 1 000 
συστήματα συγκράτησης παιδιών ή λιγότερο. /14/ 

2.3.1. Για τις διατάξεις συγκεκριμένου οχήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2.4.1., ο κατασκευαστής του 
συστήματος συγκράτησης παιδιών μπορεί να διαλέξει διαδικασίες συμμόρφωσης παραγωγής σύμφωνα είτε προς την 
παράγραφο 2.2., σε ένα κάθισμα δοκιμής, είτε προς την παράγραφο 2.3., σε ένα σκελετό οχήματος. /14/ 

Οταν ένα δοκίμιο αποτυγχάνει σε μία συγκεκριμένη δοκιμή στην οποία υποβλήθηκε, πρέπει να διεξάγεται μία 
πρόσθετη δοκιμή ως προς τις ίδιες απαιτήσεις τουλάχιστον σε τρία άλλα δείγματα. Στην περίπτωση των δυναμικών 
δοκιμών αν ένα από τα τελευταία αποτυγχάνει στη δοκιμή, ο κάτοχος της έγκρισης ή ο πιστοποιημένος αντιπρόσωπός 
του πρέπει να: /14/ 

2.4.1. Ανακοινώσει (σ&Η' αρμόδια αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου, υποδεικνύοντας ποιές ενέργειες έχουν 
ληφθεί για να επανακαθΜρωθεί η συμμόρφωση της παραγωγής. /14/ 
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2.4.2. Αυξήσει τη συχνότητα σε υψηλότερη αν χρησιμοποιήθηκε η κατώτερη σύμιρωνα με την παραγραοο 2.3. /14/ 

2.5. Ο κατασκευαστής πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή σε τριμηνιαία βάση για τον όγκο των προϊόντων που 
ταράχθηκαν ως προς κάθε αριθμό έγκρισης διαθέτοντας μέσα προσδιορισμού των προϊόντων που αντιστοιχούν σε 
εκείνο τον αριθμό έγκρισης. /14/ 


ΦΕΚ 943 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 

ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓ Ο ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ Υ ΥΛΙΚΟΥ 

/14/ 

1 Καλούπι 

1.1. Το καλούπι πρέπει να αποτελείταα από ένα στερεό ξύλινο ημισφαίριο με ένα μικρότερο τομέα που έχει προστεθεί 
όπως φαίνεται στο πιό κάτω Σχήμα Α. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να ριφθεί ελεύθερα κατά 
τον άξονα που σημειώθηκε και πρέπει να έχει διάταξη για την ανάρτηση επιταχυνσιο μέτρου προ κειμένου να μετρηθεί 
η επιτάχυνση κατά τη διεύθυνση της πτώσης. 

1.2. Το καλσύπι πρέπει να έχει ολική μάζα, περιλαμβάνοντας το επιταχυνσιόμετρο. 2,75 ± 0,05 



2 Όργανα 

Η επιτάχυνση πρέπει να καταγράφεται κατά τη διάρκεια της δοκιαής, χρησιμοποιώιπας εξοπλισμό σύμφωνα με τη 
Κλάση συχνότητας 1000 όπως προδιαγράφεται στην τελευταία π απαλλαγή του 150 6487. 


3 Διαδικασία 

3.1. Λάβετε τρία δείγματα από κάθε υλικό από ένα ή περισσότερα συστήματα συγκράτησης παιδιών. 

3.2. Τοποθετείστε το δείγμα που δοκιμάζεται σε μία ομαλή άκαμπτη βάση, π.χ. ένα στερεό τούβλο σκυροδέματος. 

3.3. Ανυψώστε το καλούπι σε ύψος 100 ιτιιπ από την ανώτερη επιφάνεια του δείγματος μέχρι το κατώτερο σημείο του 
καλουπιού και αφήστε το να πέσει. Καταγράψτε την επιτάχυνση που εμφανίζεται στο καλούπι κατά την πρόσκρουση. 
Επαναλάβετε αυτή την διαδικασία με τα υπόλοιπα δείγματα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕ ΓΕΘΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ 


/14/ 

1. Τοποθετείστε τη διάταξη στο κάθισμα δοκιμής που περιγράφεται στο Παράρτημα 6. Ανακλινόμενα συστήματα 
πρέπει να ρυθμίζονται στην πιο κατακόρυφη θέση. Τοποθετείστε το μικρότερο ανδρείκελο στο σύστημα σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σημειώστε ένα σημείο «Α» στην πλάτη στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο όπως ο ώμος του 
μικρότερου ανδρεικέλου σε ένα σημείο 2 επί μέσα από την εξωτερική άκρη του χεριού. Όλες οι εσωτερικές επιφάνεις 
πάνω από το οριζόντιο επίπεδο που περνά από το σημείο «Α» πρέπει να περιλαμβάνει ειδικό ενεργοαπορροφητικό 
υλικό δοκιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 17. Το υλικό αυτό πρέπει να καλύπτει τις εσωτερικές επιφάνειες της 
πλάτης και τα πλευρικά πτερύγια περιλαμβάνοντας τις εσωτερικές άκρες (ζώνη ακτίνας) των πλευρικών πτερυγίων. 
Το ενεργοαπορροφητικό υλικό μπορεί να αποτελεί ολοκληρωμένο μέρος του παιδικού καθίσματος. 

2. Σε διατάξεις προς τα πίσω πρέπει να υπάρχουν πλευρικά πτερύγια με βάθος τουλάχιστον 90 πυπ μετρημένα από το 
μέσο της επιφάνειας της πλάτης. Αυτά τα πλευρικά πτερύγια πρέπει να αρχίζουν από το οριζόντιο επίπεδο που περνά 
από το σημείο «Α» και συνεχίζουν στη κορυφή της πλάτης του καθίσματος. Αρχίζοντας από ένα σημείο 90 πτιιι κάτω 
αχό την κορυφή του πλευρικού πτερυγίου, το βάθος του πλευρικού πτερυγίου μπορεί να μειώνεται βαθμιαία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

/ 14 / 



Σχήμα 1 

1 Μέθοδος 

1.1. Με την υοαντή ταινία ρυθμισμένη στη θέση αναοοράς που περνγράωεται στην παράγραοο 8.2.7., αφαιρέστε 
τουλάχιστον 50 ιηπι υοαντής ταινίας από την πλήρη πρόσόεση τραβώντας την ελεύθερη άκρη της υοαντής ταινίας. 

•1.2. Προσαρμόστε το ρυθμισμένο μέρος της πλήρους πρόσόεσης στο μηχανισμό έλςης Α 

1.3. Ενεργοποιείστε το ρυθμιστή και τραβήςτε τουλάχιστον 150 ιπιπ υοαντής ταινίας μέσα στην πλήρη πρόσόεση. 
Αυτό αντιπροσωπεύει το μισό ενός κύκλου και θέτει το μηχανισμό έλςης Α στη θέση μέγιστης εξαγωγής υοοντής 
ταινίας. 

1.4. Συνδέστε την ελεύθερη άκρη της υφαντής ταινίας στο μηχανισμό έλςης Β. 

2. Ο κύκλος είναι: 

2.1. Τραβήςτε τον Β τουλάχιστον 150 πιιη ενώ ο Α δεν ασκεί ένταση στην πλήρη πρόσόεση. 

2.2. Ενεργοποιείστε τους ρυθμιστές και τραβήςτε τον Α ενώ ο Β δεν·· ασκεί ένταση στην ελεύθερη άκρη της υφαντής 
ταινίας. 

2.3. Στο τέλος της κίνησης, αποενεργοποιείστε τον ρυθμιστή. 

2.4. Επαναλάβετε τον κύκλο όπως προόιαγράοεται στην παράγραφο 12.2.1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΡ ΠΗΣ 

ι 






ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ 


Δοκάρι " Β” 



1 Μέθοδος 

1.1. Μόνο ζώνη δύο σημείων 

Τοποθετείστε την κυιι/έλη φορτίου 1 στην εςωτερική θέση όπως φαίνεται πιό πάνω. Εγκαταστείστε το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών και τεντώστε τη ζώνη αναφοράς στην εςωτερική θέση για να επιτευχθεί Φορτίο 75 = 5 Ν στην 
εξωτερική θέση. 

1.2. Ζώνη δύο σημείων και διαγώνια ζώνη 

1.2.1. Τοποθετείστε την κυιι/έλη ωορτίου 1 στην εςωτερική θέση όπως φαίνεται πιό πάνω. Εγκαιαστείστε το σύστημα 
συγκράτησης παιδιών στη σωστή θέση. Αν ένας μηχανισμός απασφάλισης είναι τοποθετημένος στο σύστημα 
συγκράτησης παιδιών και ενεργεί σε μία διαγώνια ζώνη, τοποθετείστε την κυψέλη φορτίου 2 σε μία κατάλληλη θέση 
πίσω από το σύστημα συγκράτησης παιδιών μεταξύ του μηχανισμού απασφάλισης και την πόρπη όπως φαίνεται πιο 
πάνω. Αν δεν είναι τοποθετημένος κανένας μηχανισμός απασφάλισης ή αν ο μηχανισμός απασοάλισης είναι 
τοποθετημένος στην πόρπη, τοποθετείστε κυψέλη φορτίου σε μία κατάλληλη θέση μεταξύ του βρόχου κολώνας και 
του συστήματος συγκράτησης παιδιών. 

1.2.2. Ρυθμίστ^το μέρος ζώνης 2 σημείων της ζώνης αναφοράς για να επιτευχθεί φορτίο έντασης 50 ± 5 Ν στην 
κυψέλη φορτ .·υι^. Κάντε ένα σημάδι με κιμωλία στην υφαντή ταινία όπου περνά μέσα από την εξομοίωση της 
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πόρπης. Ενώ η ζώνη διατηρείται στη θέση αυτή ρυθμίστε τη διαγώνια ζώνη για να επιτευχθεί έ\ταση 50 ± 5 Ν σην 
κυψέλη φορτίου 2 ή ασφαλίζοντας την υφαντή ταινία στην αποθήκη υωαντής ταινία του συστήματος συγκράτησης 
παιδιών ή τραβώντας τη ζώνη κοντά στον πρότυπο αναβολέα 

1.2.3. Αφαιρέστε όλη την υφαντή ταινία από τον αναβολέα και αφήστε την ένταση της ζώνης μεταξύ του αναβολέα 
και του βρόχου κολώνας να πέσει στη τάση του αναβολέα. Η μπομπίνα πρέπει να ασφαλιστεί πριν τη δυναμική 
δοκιμή. Διεξάγετε τη δυναμική δοκιμή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Η εγκατάσταση γίνεται μετά την τοποθέτηση του ανδρεικέλου στο σύστημα συγκράτησης. 

2. Επειδή το μαξιλάρι δοκιμής από άωρο θα συμπιεστεί μετά την εγκατάσταση του συστήματος συγκράτησης παιδιών 
, η δυναμική δοκιμή πρέπει να διεξάγεται όχι μετά από 10 λεπτά μετά την εγκατάσταση κατά το δυνατόν. Για να 
αφεθεί το μαξιλάρι να επανέλθει. η ελάχιστη περίοδος μεταξύ δύο δοκιμών που χρησιμοποιούν το ίδιο μαξιλάρι 
πρέπει να είναι 30 λεπτά 

3. Κυψέλες φορτίου τοποθετημένες απευθείας στην υωαντή ταινία της ζώνης μπορεί να αποσυνδέονται ηλεκτρικά, 
αλλά πρέπει να αφεθούν στη θέση κατά τη διάρκεια της δυναμικής δοκιμής. Κ μάζα κάθε κυψέλης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια Εναλλακτικά η κυψέλη φορτίου της υφαντής ταινία της ζώνης δύο σημείων μπορεί να 
αντικατασταθεί από μία κυψέλη ωορτίου τοποθετημένη στο σημείο αγκύρωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΤΩΣΗΣ 



3 ε:: 



Όλες οι διαστάσεις σε τη™ 
Συνολική μάζα = 185 λς 
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Κ..Ε. 3., ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 


Κ..Ε.3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 


/ 15 / 

4.4.5. Με το αρσενικό μέρος της πόρπης τοποθετημένο στην πόρπη και χωρίς επιβάτη στη θέση, πρέπει να είναι 
δυνατόν να αφαιρεθεί όλη η χαλάρωση της ζώνης. 


5 Συμβατότητα με συστήματα συγκράτησης παιδιών 

5.1. Ο κατασκευαστής οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου οδηγίες για την 
καταλληλότητα κάθε θέσης καθίσματος επιβάτη για τη μεταοορα παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών (ή ύψους 1.5 τα) ή 
την τοποθέτηση συστημάτων συγκράτησης παιδιών. Η πληροφορία αυτή πρέπει να δίνεται στην εθνική γλώσσα, ή 
τουλάχιστον μία από τις εθνικές ζώνες της χώρας στην οποία το όχημα προσοέρεται για πώληση. 


Για κάθε κάθισμα επιβάτη προς τα εμπρός, ο κατασκευαστής πρέπει είτε: 

(α) Να υποδεικνύει ότι η θέση καθίσματος είναι κατάλληλη για συστήματα συγκράτησης παιδιών της «γενικής» 
κατηγορίας (βλέπε την πιό κάτω παράγραφο 5.2.). 

(β) Να χορηγεί ένα κατάλογο συστημάτων συγκράτησης των κατηγοριών « γενική» «μερική», «περιορισμένη» ή 
«ειδικού οχήματος», κατάλληλων για εκείνη τη θέση καθίσματος του οχήματος, υποδεικνύοντας τις ηλικίες για τις 
οποίες προορίζονται τα συστήματα συγκράτησης. 

(ν) Μα χορηγεί ένα ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών, υποδεικνύοντας την ηλικία ( -εε) για τις οποίες 
προορίζεται το σύστημα συγκράτησης σε κάθε διαμόρφωση ανάλογα με την περίπτωση 


ειτ 


οποιοδήποτε συνδυασμό των (α). (β) και (γ). 

Αν μία συγκεκριμένη περιοχή ηλικιών δεν καλύπτεται από τα πιό πάνω (α). (β). (γ) ή (δ) ως προς τη συγκεκριμένη 
θέση καθίσματος, ο κατασκευαστής πρεπει να υποδεικνύει ότι παιδιά αυτής της περιοχής ηλικιών δεν θα πρέπει να 
μεταοέρσνται σ’ εκείνη τη θέση καθίσματος. 


Ένα παράδειγμα κατάλληλης μορφής γι' αυτή την πληροφόρηση δίνεται στο Προσάρτημα 5 αυτού του Παραρτήματος 
3 . 

5.2. Ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών της «γενικής» κατηγορίας σημαίνει ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών 
εγκριμένο ως προς τη «γενική» κατηγορία του Κανονισμού ΕΟΕ 44. σειρά 03 τροποποιήσεων. Κατασκευαστές 
οχημάτων που σκοπεύουν μία συγκεκριμένη θέση καθίσματος να καθοριστεί ως κατάλληλη για συστήματα 
συγκράτησης παιδιών της «γενικής» κατηγορίας για παιδιά μέχρι βάρους 18 πρέπει να εξασφαλίζουν η θέση 
καθίσματος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πιό κάτω παραγράφου 5.2.1 ή της 5.2.2. 

5.2.1. Θέσεις καθίσματος που συνιστώνται για χρήση και για συστήματα προς τα εμπρός και για συστήματα προς τα 
πίσω πρέπει να ικανοποιούν τον έλεγχο συμβατότητας που περιγράφεται στις παραγράφους 2.1 μέχρι 2.12. στο 
Προσάρτημα 2 αυτού του Παραρτήματος. 
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5.2.2. Θέσεις καθισμάτων που συηστώνται για χρηση μόνο για συστήματα προς τα εμπρός ι'π.χ. εκείνα που είναι 
εξοπλισμένα με αεροσακκσυς συνδεμένους μόνιμα) πρέπει να ικανοποιούν τον έλεγχο συμβατότητας που 
περιγράφεται στις παραγράφους 3.1 μέχρι 3.6., στο Προσάρτημα 2. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής πρέπει 
να υποδεικνύει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι η θέση καθίσματος δεν είναι κατάλληλη για συστήματα συγκράτησης 
παιδιών προς τα πίσω. 
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Κ..Ε.3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

ΛΕΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΥ» ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 


1 Γενικά 

Θα πρεπει να διεξάγονται οι εξής έλεγχοι χρησιμοποιώντας την ιδιοσυσκευή υποδοχής στην προδιαγραφή που 
φαίνεται στο σχήμα 1. Θέσεις καθισμάτων που προορίζονται για «γενικά» συστήματα και προς τα εμπρός και προς τα 
πίσω πρέπει να ελέγχονται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της πιό κάτω παρογραΦου 2. Θεσεις καθισμάτων που 
προορίζονται για χρηση μόνο με συστήματα και προς τα εμπρός πρεπει να ελέγχονται χρησιμοποιώντας την 
διαδικασία της παραγράφου 3. 

2 Έλεγχος του μήκους της ζώνης καθίσματος και συμβατότητα υλικού εξοπλισμού 

2. ί. Ρυθμίστε το κάθισμα πλήρως προς τα πίσω και κάτω. 

2.2. Ρυθμίστε τη γωνία της πλάτης του καθίσματος στη θέση σχεδιασμού του κατασκευαστή. Σε απουσία 
οποιοσδήποτε προδιαγραφής. 6α πρεπει να χρησιμοποιείται μία γωνία 25 μοίρες απε την κατακόρυφο. ή η 
πλησιέστερη σταθερή θέση. 

2.3. Ρυθμίστε την αγκύρωση ώμου στη χαμηλότερη θέση. 

2 4. Τοποθετείστε ένα βαμβακερό ύφασμα στην πλάτη του καθίσματος και το μαξιλάρι. 

2.5. Τοποθετείστε την ιδιοσυσκευή στο κάθισμά του οχήματος. 

2.6. Διευθετείστε την ικοαντή τατπα της ζώνης καθίσματος γύρω απο την διοσυσκευη περίπου στη σωστή θέση, όπως 
οαύεται στο σχήμα 2. 

2.7. Εξασφαλίστε ότι η ιδιοσυσκευή είναι τοποθετημένη με τον άξονα της στον φαινομενικό άξονα της θέσης 
καθίσματος ± 25 πιπι με τον άξονα της παράλληλο με τον άξονα του οχήματος. 

2.8. Διευθετείστε την υφαντή ταινία γύρω από την ιδιοσυσκευή στη σωστή διαδρομή και εςασφώ-ειστε ότι έχει 
αοαφεθεί όλη η χαλάρωση. Χρησιμοποιείστε επαρκή δύναμη για να αφαιρεθεί η χαλάρωση, χωρίς προσπάθεια να 
τεντωθεί η υφαντή ταιντα. 

2.9 Σπρώξτε προς τα πίσω στο κέντρο της μπροστινής πλευράς της ιδιοσυσκευης με δύναμη 100 π 10 Ν. 
εφαρμοσμένη παράλληλα προς τη χαμηλότερη επιφάνεια και αοαιρέστε τη δύναμη. 

2.10. Σπρώξτε καθετα προς τα κάτω στο κέντρο της ανώτερης πλευράς της ιδιοσυσκευης με δύναμη 100 ± 10 Ν. 
εφαρμοσμένη παράλληλα προς τη χαμηλότερη επιφάνεια και αφαιρέστε τη δύναμη. 

2.11. Η ιδιοσυσκευή τοποθετείται ικανοποιητικά στο όχημα, εοοσον όταν η πόρπη είναι πλήρως μανδαλωμένη: 

2.11.1. Υπάρχει επαφή μεταξύ της βάσης της ιδιοσυσκευης και του καθίσματος του οχήματος στο εμπρός μέρος του 
καθίσματος επιπλέον του πίσω, και 

2.11.2. Το μέρος της κοιλιά της ζώνης αγγίζει την ιδιοσυσκευή και στις δύο πλευρές στο πίσω μέρος της διαδρομής 
της ζώνης δύο σημείων. (Βλέπε σχήμα 3). 
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2.12. Αν ή η παράγραφος 2.11.1 ή η 2.11.2 δεν ικανοποιείται, το κάθισμα και οι αγκυρώσεις της 2ώνης του καθίσμτο; 
μπορούν να ρυθμιστούν σε μία εναλλακτική θέση στην οποία πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία εγκατάσταση; που 
περιγράφηκε πιό πάνω. 

3 Έλεγχος μόνο για συμβατότητα υλικού εξοπλισμού 

3.1. Προετοιμάστε το κάθισμα του οχήματος, όπως στις παραγράφους 2.1 μέχρι 2.4. 

3.2. Τοποθετείστε την ιόιοσυσκευή στο κάθισμα του οχήματος και τοποθετείστε τη ζώνη καθίσματος γύρω απο αυτή, 
περίπου στη σωστή θέση όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Αν δεν υπάρχει αρκετό μήκος ζώνης για να επιτευχθεί αυτό, η 
ζώνη μπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν γύρω από την όν/η ακτίνας 150 πιπι της ιόιοσυσκευή;. με την προϋπόθεση 
είναι δυνατόν να αιοαιρεθεί κάθε χαλάρωση της ζώνης. 


3.3. Τοποθετείστε την ιόιοσυσκευή όπως στην παράγραωο 2.7. 

^ ·Ί' Εξασφαλίστε ότι όλη η χαλάρωση αοαιρείται από τη ςώνη. Χρησιμοποιείτε αρκετή δύναμη για να ΟΦαιρέσετε τη 
χαλάρωση, μην προσπαθήσετε να τεντώσετε την υφαντή ταινία 

3.5. Εφαρμόστε δύναμη προς τα πίσω και προς τα κάτω, όπως στις παραγράφου; 2.9. και 2.10. 

υ.6. Η ιόιοσυσκευή τοποθετείται ικανοποιητικά στο όχημα εφοσον όταν η πόρπη είναι πλήρως μανόαλωμένη το μέρο; 
της κοιλιακής χώρας της ζώνης αγγίζει την ιόιοσυσκευή και σας δύο πλευρές στο πίσω μέρος τη; διαδρομή; τη; 
ζώνης δύο σημείων. (Βλέπε σχήμα 3). 

3.7. Αν δεν ικανοποιείται η απαίτηση της παραγράφου 3.6. το κάθισμα και οι αγκυρώσεις της ζώνη; του καθίσματο; 
μπορούν να ρυθμιστούν σε μία εναλλακτική θέση στην οποία πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία εγκατάσταση; που 
περιγραφήκε πιό πάνω. 
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Εγκατάσταση τη; ιόιοσυσκευης στο κάθισμά του οχήματος 


Αρσενικό μέρος 



Έλεγχος συμβατότητας υλικού εξοπλισμού 
(βλέπε τις παραγράφους 2.11.2 και 3.6.) 
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ΚΕ.3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΕΔ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 


I 


Θέση καθίσιιατοι 

- 

| Ομάδα ηλικίας 

1 

επιβάτη 

Πίσω 

εξωτερική 

Πίσω 

κεντρική 

Πρόσθετα 

καθίσαατα 

ί 

Μέχρι 10 

(0 -9 μηνών) 

X 

υ 

ί 


Μέχρι 13 

(0 -2 χρονών) 


υ 

1 

-— -: 

9 1ι§ μέχρι 18 

(9 μηνών 1 - 4 χρονών) 

ϋΡ 

υ 

Τ 

Ε. 

- 

15 Ιτε μέχρι 36 

(4 χρονών - 12 χρονών) 

υ 


Γ; 

4-' 

ΐ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


Ο - Κατάλληλο για συστήματα συγκράτησης «Γενικής» κατηγορίας εγκριμένα για χρήση σ' αυτή την 
ομάδα ηλικίας 

ΙΤ “ Κατάλληλο για συστήματα στγκρατησης «1 ενικής» κατηγορίας προς τα ειιπροε εγκριιιένα -■τα χρυσή σ 
αυτή την ομάδα ηλικίας 

Ε = Κατάλληλο για συγκεκριμένα συστήματα συγκράτησης του αναωέρονται στη συνημμένη κατάσταση. 
Αυτά τα συστήματα συγκράτησης μπορεί να είναι των κατηγοριών « Ειδικού Οχηματο-ε» « 
Περιορισμένη» «Μερική» η «Γενική». 

Β = ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης εγκριμένο για χρήση σ' αυτή την ομάδα ηλικίας. 

X = Θέση καθίσματος ακατάλληλο για παιδιά αυτής της ομάδας ηλικίας. 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Κανονισμός 44: Ομοιόμορφες διατάξεις που αφορούν την έγκριση συστημάτων συγκράτησης για παιδιά 
επιβάτες οχημάτων με κινητήρα («συστήματα συγκράτησης παιδιών») Εφαρμογή: 1 Φεβρουάριου 198! 
(Έγγραοο αρ. Ε/ΕΟΕ/324 Ε/ΕΟΕ/ΤΚΑΝ5/505 Κεν. 1/Αάά.43 22 Ιεηιωτν 1981) 

Η παραπομπή 1/ δεν είναι στ^μειωμένη. 

Τροποποίηση 1: Σειρά 01 τροποποιήσεων σεειραρμογή από 17 Νοεμβρίου 1982. 

(Έγγραφο αρ. Ε/ΕΟΕ , 324 Ε/ΕΟΕ/ΤΚΑΝ5/505 Κεν. 1/Αά<±43/ Αιυεηά. 1 16 Νονεπιάετ 1982) 

Τροποποίηση 1 - Διόρθωση 1 

Έγγραφο αρ. Ε/ΕΟΕ/324 Ε/ΕΟΕΤΚΑΝ5/505 Κ.εν.Ι/Αάά.43/ Απιεπά. 1/ Οογτ.1 19 Μεπ± 1984) 

Τροποποίηση 2: Σειρά 02 τροποποιήσεων που τέθηκαν σε ισχύ από 4 Απριλίου 1986. 

Έγγραφο αρ. Ε'ΈΟΕ/324 Ε/ΕΟΕ/ΤΚΑΝ5/505 Κεν. 1/Αάά.43/ Αιηεηά. 2 18 Αρτι! 1986) 

Τροποποίηση 3; Προσθήκη 1 στη σειρά 02 τροποποιήσεων που τέθηκαν σε ισχύ από 4 Απριλίου 1986. 
Έγγραφο αρ. Ε/ΈΟΕ/324 Ε/ΕΠΕ/ΤΚΑΝ5/505 Κεν. 1/Αάά.43/ Αιηεηά. 3 15 ϋεοεπιόεΓ 1987) 

Τροποποίηση 4: Προσθήκη 2 στη σειρά 02 τροποποιήσεων - Ημερομηνία θέσης σε ισχύ: 28 
Φεβρσυραίου 1989. 

Έγγραφο αρ. Ε/ΕΟΕΠ24 Ε/ΕΟΕ/ΤΚΑΝ5/505 Κεν. Ι/Αάά.43/ Αιηεηά 4 16 Ρεοπιατν 1989) 

Τροποποίηση 5: Προσθήκη 3 στη σειρά 02 τροποποιήσεων - Ημεοομηνία θέσης σε ισχύ: 29 Νοεμβρίου 
1990. 

Έγγραφο αρ. Ε/ΕΟΕ/324 Ε/ΕΟΕΈΕΑΝ5/505 Κεν.Ι/Αάά.43/ Αιηεηά. 5 17 Αρπΐ 1991) 

Διόρθωση 1: 

Έγγραφο αρ. Ε/ΕΟΕ/324 Ε/ΕΟΕ/ΤΚΑΝΕ/505 Κεν.Ι/Αάά.43/ Οοιτ. 1 9 Οεΐοόετ 1992) 

Τροποποίηση 4 - Διόρθωση 1 

Έγγραφο αρ Ε/ΕΟΕ/324 Ε/ΕΟΕ.ΓΓΚΑΝ5/505 Κεν. 1/Αάά.43/ Αιηεηά. 4 /Οογγ.1 9 Οειοόετ 1992) 

Προσθήκη 4 στη σειρά 02 τροποποιήσεων - Ημερομηνία θέσης σε ισχύ: 26 Ιανουάριου 1994. 

Έγγραφο αρ. Ε/ΕΟΕ/ΤΚΑΝ 5/ν/Ρ29/360 1 δεριεπιόεΓ 1992) 


Σύμβαση που αφορά την υιοθέτηση ομοιόμορφων συνθηκών έγκρισης και αμοιβαίας αναγνώρισης 
εγκρίσεων για εξοπλισμό και μέρη οχημάτων με κινητήρα. 1958 

Καθεστώς της Σύμβασης, των Κανονισμών που προσαρτήθηκαν και των τροποποιήσεών τους. 

Έγγραφο αρ. Ε/Ε0ΕΤΓΚΑΝ5/50 1/\νΡ29/343 6 Ααειιει 1992) 

Σύμβαση που αφορά την υιοθέτηση ομοιόμορφων συνθηκών έγκρισης και αμοιβαίας αναγνώρισης 
εγκρίσεων για εξοπλισμό και μέρη οχημάτων με κινητήρα 1958 
Καθεστώς των Κανονισμών που προσαρτήθηκαν στη Σύμβαση 1958. 

Έγγραφο αρ. Ε/Ξ0ΕΤΚΑΝ5/50 1/ν/Ρ29/343/Απιεηά. 1 1 Ματεΐι 1993) 

Σχέδιο καταλόγου των διοικητικών υπηρεσιών και των τεχνικών υπηρεσιών που καθορίστηκαν από τις 

αντίστοιχες Κυβερνήσεις, Μέρη της Σύμβασης 1958 

Έγγραφο αρ. Ε/Ε0Ε/ΤΚΑΝ5/50 1/\νΡ29/Κ.59ό,16 ΙαπιιαΓν 1992) 

Σχέδιο της σειράς 03 τροποποιήσεων στον Κανονισμό 44. 

Έγγραφο αρ. Ε/ΕΟΕ/ΓΚΑΝδ/δΟ 1ΛνΡ29/401/ 1 Νονεπιάετ 1994) 

Κωδικοποιημένη απόφαση για την κατασκευή οχημάτων (Ε.Ε.3) Τροποποίηση στο Παράρτημα 13, 
Τροποποίη^ 6 Έγγραφο αρ. ΕΈΠΕΠΈΑΝ δΛνΡ29/78/ Απιεπά. 6 ., 17 Μεν 1994) 
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03ΙΤν - 001 

οαττν - οοί τεείπύπί 

03 τεεοήε 5 

θά31Γ 

οΙγειγ $υρροπ 

οάεχΐ ΕοοεΙεΓΒίίοη 

οήίΐά 5ΐιρροΓΐ 

οίιίίά - Γε5ΐΓ3ίηίη§ 5ΐΓ3ρ 

οήίΐά - ΓεδίτΗίηΐ απεοάπιεπι δίτπρ 


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Ελληνικός όρος 

διείσδυση, κοιλιακής χώρας 
εγκλιματισμός γδαρσίματος 
συμπληρωματική αγκύρωση 
μηχανισμός ρύθμισης 
σύστημα ρύθμισης 
διοικητική υπηρεσία 
αερόσακκος 
αίτηση για έγκριση 
έγκριση 
σήμα έγκρισης 
ανάκληση έγκρισης 
προσάρτηση 

αναβολέας αυτόματης ασοάλισης 

ράβδος 

ζώνη 

μαξιλάρι ανύιι/ωσης 
ανυψωτική θέση 
πόρπη 

δύναμη ανοίγματος πόρπης 
ενσωματωμένο 


ενθέμιο βρεφών 
ζώνη ενθέμιου βρεφών 
κατηγορίες 
κάθισμα 

υποστήριγμα καθίσματος 
επιτάχυνση στήθους 
υποστήριγμα παιδιού 
ιμάντας συγκράτησης παιδιού 

ιμάντας στερέωσης συστήματος 
παιδιών 


συγκράτησης 


οίυίά - Γ05ΐπιίηΐ ινρε 


τύπος συστήματος συγκράτησης παδιιών 
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Αγγλικός όρος 

οΚίΙό- 52ί«Υ οΐΐοίτ 
01255 Α άσνίοβ 
01255 Β άενίεε 
εΐίρ 

οοΐά οοικϋιϊοηϊηξ 
οοηδ§ιιΐ 2 ϋοη 
οοηίοπηίιν οί ρπχΐιιοΐϊοπ 
οοΓΠκίοη 
ατοιείι 5ΐΓ3ρ 

Ό 

άείϊηίιίοηε 
άΪ5ρΐ3οεΐΏεηΐ χνχιεΓη 
άαππηγ 
άυεί Γ£5Ϊ5ΐ2ηςε 
άνπ 2 ΐηίο ΐε$ΐ 

Ε 

επιεΓ§εηεγ-1οο1άη§ ΓείπκΛΟΓ 
εηοΐόεεά όικ±1ε Γε1ε25ε όυηοη 
εηετβ' πόχοτύετ 
εηετςγ 205θφϋοη 
ε5ΐ2ΐε ΐνρε νεάίοίε 
εχρΐ2Π2ΐθΓν ηοιεδ 
εχροδοτε (ο ινοΐστ 
εχίεπδίοη οί 3ρρτον3ΐ 

Ρ 

ήχηιτε ροιηΐ 
ίΐωηπωόϋίίν 
ίοΙάϊη§ 50215 
ίοπνπτά - ί3οιη§ 

&οηΐ 2 ΐ ΐΓπρ3αΐ (ε$( 

Ο 

βεηετ2ΐ 5ρεά&ε2ϋοο5 
£Γουρ οί νεΚίεΙε 5ε3ΐ5 
£ΐιίάε 5ϋ2ρ 


ΕΛΟΤ 1399 

Ελληνικός όρος 
κάθισμα ασφάλειας παιδιών 
μηχανισμός Κλάσης Α 
μηχανισμός Κλάσης Β 
συνδετήρας 
εγκλιμαησμός ψυχρού 
διάταξη, διαμόρφωση 
συμμόρφωση παραγωγής 
διάβρωση 
διχαλωτός ιμάντας 


ορισμοί 

σύστημα μετατόπισης 
ομοίωμα 

αιτοχή στη σκόνη 
δυναμική δοκιμή 


ασφαλιζό μένος αναβολέας έκτακτης ανάγκης 
ενσωματωμένο κουμπί απελευθέρωσης πόρπης 
απορροφητής ενέργειας 
απορρόφηση ενέργειας 
τύπος οχήματος 5ΐ2ΐίοη \νε§οη 
επεξηγηματικές σημειώσεις 
έκθεση στο νερό 
επέκταση της έγκρισης 


σημείο στερέωσης 
ευφλεκτότητα 
πτυσσόμενα καθίσματα 
με όψη προς τα εμπρός 
δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης 


γενικές προδιαγραφές 
ομάδα καθισμάτων οχήματος 
ιμάντας οδηγός 
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ΕΛΟΤ 1399 


Αγγλικός όρος 


Η 

1ΐ3τηο55 5ε11 
Η 031 οοαάΐϋοϊύηβ 
Ιύ§1ι-5ρβεά ίϊίπι 


Ελληνικός όρος 


ζώνη πρόσθεσης 
εγκλιμαχισμός θερμού 
φιλμ υψηλής ταχύτητας 


I 

ίιηρϊα χίυείά 
ίιηρεαοΓ 
ίηοΐϊηεά ροείιίοη 
ίηίπηΐ οππίετ 
ίηειηιαίοηε 
ϊηιε§Γ3ΐ οΐ355 


προστατευτικό σύστημα πρόσκρουσης 
σφύρα 

επικλινής θέση 

σύστημα μεταφοράς βρέφους 

οδηγίες 

πλήρης κλάση 


ί 

Ιαρ 5ΐΓ3ρ 

1ϊ§1ιΙ οοηάίΐιοηίη§ 

1οο&ιΐ£ ενειειπ 
1οολ-ο£Γ άενίοε 

ίνϊηβ άοινη/δυρίπε/ρτοπε ροείιίοη 

Μ 

Γηαηϋάη 

Γτ οηίΙπη άϊίρίΕοειηεηΐ 
πιπτίάηρ 

ΓΠ355 §Γ0υρ 

πύοτοείίρ 

Γηοάιϋοαύοη οί ερρΓοναΙ 
πιογε ύυιη οηε οΚίΙά 
ΓπυΙιίρΙε-νεΚίεΙε 


ζώνη δύο σημείων 
εγκλιματισμός στο φώς 
σύστημα ασφάλισης 
μηχανισμός απασφάλισης 
ςαπλωτά/ανάσκελα/' μπρούμυτα 

ανδρείκελο 

μετατόπιση (μετακίνηση) ανδρεικέλου 

σήμανση 

ομάδα μάζας 

μικροολίσθηση 

τροποποίηση της έγκρισης 

περισσότερο από ένα παιδί 

όχημα πολλαπλής χρήσης 


Ν 

ηεν-όοπι 

ποπ εοηίοπηίτγ οί ρπχΐιιοάοη 
ηοη- εηοΐοεεά δικ^Ιε τείεβ&ε όαηοη 


νεογέννητο 

μη συμμόρφωση παραγωγής 

μη ενσωματωμένο κουμπί απελευθέρωσης πόρπης 
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ΕΛΟΤ 1399 


Αγγλικός όρος 

ηοη-ιηΐε£Γ3ΐ ε1π55 
ποη-αηίνβΓ5Ηΐ 


Ελληνικός όρος 

μη πλήρης κλάση 
μερικός - ή 


Ο 

ονεπτιπυηβ α\’αποδογύρισμα 


Ρ 

ρμηίεΐ 

ραΠίΒΐ ΓεχίΓΗΪηΐ 
ρβίνίε 

ρτοάιιαίοη άίδεοηάηιιειΐ 


μερικός - ή 

μερικό σύστημα συγκράτησης 
λεκάνη 

διακοπή παραγωγής 


Ω 

ςιιΐοΚ 30)ΐΐ5ΐεΓ 


γρήγορος ρυθμιστής 


II 

Γ63Γ ΪΠφΗΟΙ 1051 
τεεπνΗτά ί3σίη§ 
Γ£51Τ3ΐαΙ 

Γ65ΐΓ3ίΐ11 2ΙΚ±ΟΓ3§ε 

Γεειπαβά 
ΓεΐΓ3οτιη§ ίοιοε 

Γ61Γ3Λ0Γ 

' Γοοιη οοηάίάοηίη§ 
53ΐοοη Γνρε νεΚίεΙε 
5οο ρε 
5631 Γνρε 
56ΐηί-υηίνεΓ5αΙ 
εόοαίάετ τεείταιπΐ 

$ί4β £30ΐη§ 56315 

δροοίβΐ Νεβάδ Κ,εχπτιίηι 
ερεσίίϊε νεύιείε 
5ρθθ1 
ς ίϋΐΐτ 

5ΐ2Ι1(ΐ3Πΐ 5631 0θ11 
5ΐΓ3ρ 

5υόπΐ3πηίπ§ 


δοκιμή οπίσθιας πρόσκρουσης 

με όψη προς τα πίσω 

σύστημα συγκράτησης 

αγκύρωση του συστήματος συγκράτησης 

περιορισμένος -η 

δύναμη επαναφοράς 

αναβολέας 

εγκλιματισμός δωματίου(χώρσυ) 

τύπος οχήματος δβάεπ 

πεδίο εφαρμογής 

τύπος καθίσματος 

μερικός 

δεσμός ώμου 

καθίσματα πλαϊνής όψης 

σύστημα συγκράτησης παιδιών με ειδικές ανάγκες 

ειδικό όχημα 

μπομπίνα 

μπαστούνι 

πρότυπη ζώνη ασφάλειας 
ιμάντας 

εμβύθιση (γλύστρημα προς τα κάτω) 
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ΕΛΡΤ 1399 


Αγγλικός όρος 

τ 

(κΐιηκιΐ χετνίιχ 
Ιε$ι κροΑ 

ϋρ-αρ 563(5 

Ιοχίαιγ 

ΐΓ3Ι15ΪΐίθΙ12ΐ ρπη05Ϊθη$ 

ΙεΑ ΙτοΙΙεγ 

υ 

υηΐνβηοΐ 

V 

νεΗίεΙε όεικΗ 508( 
νεΙικΙβ ίτοηΐ χεοΙ 
νείικίε κ*τ και 
νβίικίβ 5θ( ιικΙηηρ 

Υ 

Υ - ϊίιπρεά Μι 

\ν 

τνοΜ>ϊη§ 


Ελληνικός όρος 

τεχνική υπηρεσία 
έκθεση δοκιμής 
πτυσσόμενα καθίσματα 
τοξικότητα 
μεταβατικές διατάξεις 
βαγονέτο δοκιμής 


γενικός -ή 

κάθισμα οχήματος με μορφή πάγκου 
μπροστινό κάθισμα οχήματος 
πίσω κάθισμα οχήματος 
αγκύρωση καθίσματος οχήματος 

ζώνη σχήματος Υ 


υφαντή ταινία 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



